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For over SO Years, when the 
Top Auto Makers World-Wide 
build their vehicles, they rely 
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ABOUT DENSO 


An OE Heritage 

DENSO is one of the world's largest automotive component suppliers with over $40.4 billion in annual sales. We supply 
every major auto manufacturer in the world, providing them with the quality and innovation they need to remain on 
the leading edge of automotive technology. In addition to our automotive customers, we also supply components to 
virtually all OE manufacturers worldwide. For decades we have helped all of our customers to become giants in their 
industries. 

Unsurpassed Quality 

At DENSO we know that one of the major keys to success for our company and our customers is an unwavering 
commitment to quality. We strive for, and achieve, zero defects for parts manufactured in the millions in DENSO 
facilities that are IS09000 and IS014000 certified. This dedication to quality is clearly recognized by the industry 
as DENSO has received such prestigious awards as the Deming Award for Quality, the J.D. Power and Associates 
Chairman's Award and numerous supplier awards for quality from companies like Toyota, Lexus, General Motors and 
Chrysler. 

Bringing It All To The Aftermarket 

In the 1980s, DENSO became the first to mass-produce the platinum spark plug and offer it in the aftermarket. A 
decade later we introduced the world's most advanced spark plug, Iridium Power®, which revolutionized the concept 
of the aftermarket performance plug. By the late 1990s, the 
world watched with great interest as DENSO unveiled a line of 
OE-standard premium replacement components under the First 
Time Fit® brand. Today, the First Time Fit line of products includes 
A/C compressors, cabin air filters, condensers, evaporators, 
radiators, receiver driers, expansion devices, starters, alternators, 
oxygen sensors, fuel pumps, oil and air filters, ignition wire sets, 
tire pressure monitoring system sensors, engine management 
sensors and wiper blades. 

Better By Design 

As you can see, we've spent decades perfecting our craft — a claim few automotive component manufacturers can 
make. Clearly the DENSO commitment to quality, innovation, and advanced technology is the reason our automotive 
and heavy-duty components truly are better by design. 


DENSO is one of the world's 
largest automotive component 
suppliers with over $40.4 billion 
in annual sales. 
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LIMITED WARRANTY POLICY 


For First Time Fit® Replacement Light Duty Automotive Products 

DENSO Products and Services Americas, Inc. ("DENSO") warrants to the end user that the DENSO First Time Fit® 
brand automotive products contained in this catalog and identified below, shall be free of defects in materials and 
workmanship and will function in accordance with DENSO's published specifications, under ordinary intended use 
and service, for a period of twelve (12) months, unlimited miles, after delivery to the end-user. DENSO shall replace 
any defective Product covered by this warranty. Such remedy shall be the end-user's sole remedy with respect to any 
covered defect in the Products. 

This warranty does not cover defects or malfunctions, which result from causes beyond DENSO's control, including, 
without limitation, (i) unusual physical or electrical stress; (ii) accident, neglect, abuse, misuse or other abnormal 
use; (iii) failure to perform routine maintenance in accordance with specific vehicle manufacturer's recommended 
procedures; (iv) normal wear and tear; (v) Product repairs or attempted Product repairs by an unauthorized person; 
(vi) alterations or modifications to the Product; (vii) improper installation or servicing, (viii) applications for which 
the product was not intended, (ix) defects or malfunctions caused by other vehicle components or, (x) defects or 
malfunctions caused by the vehicle itself. This warranty shall extend only to the original end-user and shall be void 
if any labels or other identifying marks, permanently affixed to Products when shipped from DENSO, are removed, 
altered, defaced or obliterated. 

The aforesaid warranty is the only warranty made by DENSO with respect to the Products and is in lieu of all 
obligations or liabilities on the part of DENSO for damages arising out of or in connection with the sale, use or 
performance of the Products, including, without limitation, any lost profits or any other consequential, incidental, 
special or exemplary damages of any kind. DENSO DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH REGARD TO THE 
PRODUCTS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE. THERE ARE NO 
WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN. 

This warranty does not cover labor costs incurred in the diagnosis of defect or in the removal or reinstallation of any 
product, nor does it cover any other contingent expenses such as car rental or towing. A dated proof of purchase 
receipt may be required to validate any warranty claim. This warranty supersedes any other warranty statement and 
may also give you specific legal rights which may vary from state to state. 


THE WARRANTABLE PRODUCTS IN THIS CATALOG ARE; 

• Tire Pressure Monitoring System Sensors (TPMS) 
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TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM 
(TPMS) SENSORS 


Expanded DENSO TPMS Sensor Program: 

Still Functions. Fits and Relearns Just Like OE 



DENSO First Time Fit® TPMS Sensors provide accurate tire 
pressure and temperature readings for safer, more fuel-efficient 
driving in all conditions. Unlike one-size-fits-all sensors, DENSO 
TPMS sensors never need to be programmed or cloned before 
installation. Our sensors fit just right and install with the vehicle 
manufacturer's relearn process, restoring vehicles to their 
original condition. 

Features & Benefits: 

• Designed specifically for each vehicle to 
work with its TPMS system 

• No reverse engineering, no sensor 
programming steps/tools 

• True OE performance ensures all vehicles 
and system functions are preserved (including Pressure 
Warnings, Fill-Assist and Auto Locate) 

Competitively Priced All Makes Application 

Coverage: 

• Handles systems that cannot be reverse engineered 
(including High-Line and Analog) 

• Covers model years 1997 to 2018 (48 makes and over 635 
models) 

• Service kits and components to maintain OE and DENSO 
First Time Fit TPMS Sensors 

The DENSO Difference: 

• First Time Fit philosophy 

• OE Technology adapted for the aftermarket 

• Brand name synonymous with quality 
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A PROPOS DE DENSO 


Un heritage OE 

DENSO est I'un des plus grands fournisseurs de pieces automobiles au monde, avec plus de 40,4 milliards de dollars 
de ventes annuelles. Nous fournissons tous les grands fabricants automobiles au monde, en mettant a leur disposition 
les innovations et la qualite dont ils ont besoin pour conserver une longueur d'avance en matiere de technologie 
automobile. En plus de nos clients du secteur automobile, nous fournissons egalement des pieces a tous les fabricants 
OE a travers le monde. Depuis des decennies, nous avons aide tous nos clients a devenir des geants dans leurs 
secteurs d'activites. 

Qualite inegalee 

Chez DENSO, nous savons que Tune des cles majeures de la reussite de notre entreprise et de nos clients est 
I'engagement sans faille pour la qualite. Nous recherchons et nous obtenons I'objectif « zero defaut» pour les 
millions de pieces fabriquees dans les usines DENSO, qui sont certifies aux normes TS16949, IS09000 et IS014000. 

Ce devouement pour la qualite est clairement reconnu par I'industrie et se traduit par les prestigieux prix attribues a 
DENSO tels que le prix Deming Award pour la qualite, le prix J.D. Power and Associates Chairman's Award et plusieurs 
prix des clients pour la qualite, attribues par des entreprises telles que Toyota, Lexus, General Motors et Chrysler. 

La meilleure qualite sur le marche des pieces de rechange 

Dans les annees 1980, DENSO devint le premier a produire en masse la bougie d'allumage en platine et a I'offrir 
au marche des pieces de rechange. Une decennie plus tard, nous avons introduit la bougie d'allumage la plus 
perfectionnee au monde, Iridium Power®, qui a revolutionne le 
concept de bougie de performance sur le marche des pieces 
de rechange. Vers la fin des annees 1990, le monde a observe 
avec un grand interet I'innovation par DENSO, par le biais d'une 
gamme de pieces de remplacement haut de gamme conformes 
aux normes OE sous la marque First Time Fit®. De nos jours, la 
gamme de produits First Time Fit comprend des compresseurs 
de climatisation, des filtres a air d'habitacle, des condenseurs, 
des evaporateurs, des radiateurs, des reservoirs deshydrateurs, 
des dispositifs d'expansion, des demarreurs, des alternateurs, des 
capteurs d'oxygene, des pompes a carburant, des filtres a huile et a 
air, des jeux de cable d'allumage, capteur du systeme de surveillance 
moteur et des balais d'essuie-glace. 


[ DENSO est Tun des plus 

grands fournisseurs de pieces 
automobiles au monde, avec plus 
de 40,4 milliards de dollars de 
ventes annuelles. 


la pression des pneus, capteurs de gestion du 



Superieurs de par leur conception 

Comme vous le constatez, au cours des 
decennies, nous avons perfectionne notre 
art, ce que peu de fabricants de 
pieces automobiles peuvent 
affirmer. L'engagement de 
DENSO pour la qualite, 

I'innovation et la 
technologie avancee, 
est clairement la raison 
pour laquelle nos 
pieces automobiles 
et nos pieces pour 
machineries lourdes 
sont veritablement 
superieures de par 
leur conception. 
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POLITIQUE DE GARANTIE LIMITEE 

Pour le remplacement des Produits automobiles legers First Time Fjt MP 

DENSO Products and Services Americas, Inc. (« DENSO ») garantit a I'utilisateur final que les produits 
automobiles de la marque First Time Fit® DENSO, decrits aux presentes, sont exempts de defauts de materiaux 
et de fabrication et fonctionneront conformement aux specifications publiees par DENSO, dans le cadre d'une 
utilisation et d'un entretien ordinaires, pour une periode de douze (12) mois, millage illimite, apres la livraison 
a I'utilisateur final. DENSO devra remplacer tout Produit defectueux couvert par la presente garantie. Un tel 
recours est le seul recours de I'utilisateur final a I'egard de tout defaut couvert sur les Produits. 

Cette garantie ne couvre pas les defauts ou dysfonctionnements qui resultent de causes independantes 
de la volonte de DENSO, y compris, mais sans s'y limiter, (i) stress physique ou electrique inhabituel, (ii) 
accident, negligence, abus, mauvais usage ou autre utilisation anormale, (iii) omission d'effectuer I'entretien 
de routine en conformite avec les procedures specifiques recommandees par le fabricant du vehicule, (iv) 
usure et deterioration normales, (v) reparations du Produit ou tentatives de reparations du Produit par une 
personne non autorisee, (vi) modifications ou alterations du Produit, ou (vii) mauvaise installation ou mauvais 
entretien, (viii) utilisation du Produit pour un usage non prevu, (ix) defauts ou dysfonctionnements provoques 
par d'autres composants du vehicule ou (x) defauts ou dysfonctionnements provoques par le vehicule en 
lui-meme. La presente garantie se limite a I'utilisateur final d'origine et sera nulle si toute etiquette ou autre 
marque d'identification fixee en permanence sur les Produits lorsqu'ils sont expedies par DENSO est retiree, 
modifiee, alteree ou obliteree. 

La garantie susmentionnee est la seule garantie offerte par DENSO a I'egard des Produits et tient lieu de 
toutes les obligations ou responsabilites de la part de DENSO pour les dommages decoulant de, ou en relation 
avec la vente, I'utilisation ou la performance des Produits, y compris, sans limitation, toute perte de profits 
ou tout autre dommage indirect, fortuit, special ou exemplaire de toute nature. DENSO REJETTE TOUTE 
AUTRE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE 
MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QUI DEPASSE LA PRESENTE 
DESCRIPTION. 

La presente garantie ne couvre pas le cout de la main-d'oeuvre necessaire pour diagnostiquer les defauts, ou 
retirer ou reinstaller tout produit, et ne couvre pas les autres depenses imprevues comme la location d'une 
voiture ou le remorquage. Une preuve d'achat datee peut etre requise pour valider toute reclamation de 
garantie. La presente garantie remplace toute autre declaration de garantie et peut egalement vous accorder 
des droits juridiques specifiques qui peuvent varier d'un Etat a I'autre. 


LES PRODUITS SOUS GARANTIS DANS CE CATALOGUE SONT: 

• Capteurs TPMS (systeme de surveillance de la pression des pneus) 
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CAPTEURS TPMS 

(SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA 
PRESSION DES PNEUS) 



Expansion du programme de capteursTPMS DENSO: 

Continuent a fonctionner, a s'ajuster et a reapprendre 

comme les capteurs d'oriqine 

Les capteurs TPMS DENSO First Time Fit MD mesurent avec precision 
la pression et la temperature des pneus pour rendre la conduite plus 
securitaire et plus ecoenergetique en toutes conditions. Contrairement 
aux capteurs generiques, les capteurs TPMS DENSO n'ont jamais besoin 
d'etre programmes ou clones avant d'etre installes. Nos capteurs 
s'ajustent parfaitement et executent le processus de reapprentissage du 
constructeur du vehicule pour remettre celui-ci dans son etat d'origine. 

Caracteristiques et avantages 

• Con^us specifiquement pour fonctionner avec le 
systeme TPMS de chaque vehicule 

• Pas de retroingenierie, pas d'etapes ni d'outils de 
programmation des capteurs 

• Fonctionnent exactement comme les capteurs 
d'origine pour preserver toutes les fonctions du systeme et du 
vehicule (dont I'avertissement de basse pression, I'aide au gonflage 
et la localisation automatique). 

Prjx concurrentiels, applications de toutes les 

marques couvertes 

• Compatibles avec des applications pour lesquelles la retroingenierie 
est impossible (dont les systemes de type « high line » et 
analogique) Couvrent les annees-modeles 1997 a 2018 (48 marques 
et plus de 635 modeles) 

• Trousses et composants pour faire I'entretien des capteurs TPMS 
d'origine et DENSO First Time Fit 

La difference DENSO: 

• Philosophie First Time Fit 

• Technologie des EO adaptee au marche secondaire 

• Nom de marque synonyme de qualite 
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ACERCA DE DENSO 


Un legado de equipos originales (OE, por sus siglas en ingles) 

DENSO es uno de los proveedores de componentes de la industria automotriz mas grandes a nivel mundial con mas 
de $40.4 mil millones de ventas anuales. Proveemos a todos los principales fabricantes de automoviles del mundo 
y les brindamos la calidad e innovacion que necesitan para permanecer a la vanguardia de la tecnologia automotriz. 
Ademas de nuestros clientes de esta industria, tambien proveemos componentes a casi todos los fabricantes de 
equipos originales en todo el mundo. Durante decadas, hemos ayudado a todos nuestros clientes a convertirse en 
gigantes dentro de sus industrias. 


Calidad insuperable 

En DENSO sabemos que una de las claves principales del exito para nuestra compania y nuestros clientes es el 
compromiso inquebrantable con la calidad. Nos esforzamos y logramos que no haya defectos en las partes fabricadas 
de a millones en las instalaciones de DENSO certificadas bajo las normas TS16949, IS09000 e IS014000. Esta 
dedicacion a la calidad es claramente reconocida por la industria, dado que DENSO ha recibido premios prestigiosos, 
como el premio Deming (Deming Award) por calidad, el premio del Presidente de J.D. Power and Associates (J.D. 
Power and Associates Chairman's Award) y numerosos premios de proveedores por la calidad, otorgados por 
empresas como Toyota, Lexus, General Motors y Chrysler. 


Todo en el mercado de posventa 

En la decada de 1980, DENSO se convirtio en el primero en producir en serie la bujia de encendido de platino y 
ofrecerla en el mercado de posventa. Una decada mas tarde, 
presentamos la bujia de encendido mas avanzada del mundo, 
la Iridium Power® la cual revoluciono el concepto de bujia de 
rendimiento en el mercado de posventa. A fines de la decada 
de 1990, el mundo observo con un gran interes como DENSO 
anunciaba una linea de componentes de reemplazo estandar de 
equipos originales de calidad superior bajo la marca First Time 
Fit®. Actualmente, la linea de productos First Time Fit incluye: 
compresores de AA, filtros de aire de cabina, condensadores, 
evaporadores, radiadores, receptores secadores, dispositivos 
de expansion, arrancadores, alternadores, sensores de oxigeno, 
bombas de combustible, filtros de aceite y de aire, juegos de cables de encendido, sensor del sistema de control de 
presion de los neumaticos, sensores de administracion del motor y escobillas limpiaparabrisas. 


DENSO es uno de los proveedores 
de componentes de la industria 
automotriz mas grandes a nivel 
mundial con mas de $40.4 mil 
millones de ventas anuales. 



Mejor por su diseno 

Como puede observar, nos tomo decadas 
perfeccionar nuestro trabajo: una 
afirmacion que pocos fabricantes de 
componentes de automoviles 
pueden realizar. Sin duda, el 
compromiso de DENSO 
con la calidad, la 
innovacion y la 
tecnologia avanzada 
es la razon por la que 
nuestros componentes 
de automoviles y de 
servicio pesado son 
realmente mejores por 
su diseno. 
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POUTICA DE GARANTIA LIMITADA 

Para productos auttomotores de servicio liviano de recambio First Time Fit® 

DENSO Products and Services Americas, Inc. ("DENSO") garantiza al usuario final que los Productos automotores 
marca DENSO First Time Fit® que se describen en el presente catalogo y que se identifican mas abajo, estaran libres 
de defectos de materiales y de mano de obra y funcionaran de acuerdo con las especificaciones publicadas de DENSO 
en las condiciones de uso y servicio normales previstas, durante un periodo de doce (12) meses y con kilometraje 
ilimitado a partir de la entrega al usuario final. DENSO reemplazara cualquier Producto defectuoso cubierto por 
esta garantia. Este recurso sera el unico que reciba el usuario final con respecto a cualquier defecto cubierto en los 
Productos. 

La garantia no cubre defectos ni fallas de funcionamiento resultantes de causas que esten fuera del control de DENSO, 
incluidas, sin limitacion: (i) esfuerzo fisico o electrico inusual; (ii) accidentes, negligencia, maltrato, mal uso u otro uso 
anormal; (iii) incumplimiento del mantenimiento de rutina conforme a los procedimientos especificos recomendados 
del fabricante del vehiculo; (iv) uso y desgaste normales; (v) reparaciones o intentos de reparacion del Producto por 
parte de personas no autorizadas; (vi) alteraciones o modificaciones al Producto; o (vii) instalacion o mantenimiento 
inadecuado; (viii) aplicaciones para las cuales no fue disenado el producto; (ix) defectos o fallas provocadas por otros 
componentes del vehiculo; o (x) defectos o fallas provocadas por el mismo vehiculo. Esta garantia se extendera 
unicamente al usuario final original, y se anulara en caso de que se haya quitado, alterado, desfigurado o borrado 
cualquier etiqueta u otra marca de identificacion fijada de manera permanente al Producto cuando se lo envia desde 
DENSO. 

La garantia antedicha es la unica garantia que otorga DENSO respecto al Producto, y se ofrece en lugar de toda 
obligacion o responsabilidad de parte de DENSO por danos que surjan de la venta, uso o desempeno del Producto o 
en conexion con los mismos, incluidos, sin limitacion, toda utilidad perdida o todo otro dano consiguiente, incidental, 
especial o ejemplar de cualquier clase. DENSO NIEGA TODA OTRA GARANTIA RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS, 
INCLUIDAS TODAS LAS GARANTfAS IMPLfCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE ADECUACION PARA EL USO. NO EXISTEN 
GARANTfAS QUE SE EXTIENDAN MAS ALLA DE LA DESCRIPCION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. 

Esta garantia no cubre los costos de mano de obra incurridos en el diagnostico del defecto ni en el retiro o 
reinstalacion de ningun producto, ni cubre ningun otro gasto contingente como alquiler de autos o remolque. Es 
posible que se requiera un recibo comprobante de compra con fecha para validar cualquier reclamo de garantia Esta 
garantia reemplaza a cualquier otra declaracion de garantia y tambien puede brindarle derechos legales especificos 
que pueden variar segun el estado. 


LOS PRODUCTOS GARANTIZABLES DE ESTE CATALOGO SON LOS SIGUIENTES: 

• Sensores del sistema de control de presion de neumaticos (TPMS) 
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SENSORES DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
PRESION DE NEUMATICOS (TPMS) 



Programa de sensores del sistema de control de 

presion de neumaticos (TPIVIS) de DENSO ampliado: 

aun funciona, se ajusta y reaprende, al igual que un 

equipo original (OE) 

Los sensores TPMS First Time Fit® de DENSO brindan lecturas precisas de 
presion de neumaticos y temperatura para una conduccion mas segura 
y de combustion mas eficiente en todas las condiciones. A diferencia de 
los sensores universales, los sensores TPMS de DENSO no necesitan ser 
programados ni clonados antes de su instalacion. Nuestros sensores se 
ajustan perfectamente y se instalan con el proceso de reaprendizaje del 
fabricante del vehiculo, lo cual restaura los vehiculos a su estado original. 

Caracterfsticas y beneficios: 

• Especialmente disenados para que cada vehiculo 
funcione con su sistema de TPMS 

• Sin ingenieria inversa ni herramientas/pasos de 
programacion de sensores 

• El rendimiento verdadero del OE garantiza 
que se preserven todos los vehiculos y las funciones del sistema 
(incluidas las advertencias de presion, la asistencia de llenado y la 
autolocalizacion). 

Cobertura de la aplicacion para todas las marcas y 

con precios competitivos: 

• Soporta aplicaciones que no se pueden someter a ingenieria inversa 
(incluidas las de linea alta y analogicas) 

• Cubre modelos ano 1997 a 2018 (48 marcas y mas de 635 modelos) 

• Kits de servicio y componentes para mantener el OE y los sensores 
TPMS First Time Fit de DENSO 



La Diferencia DENSO: 

• Filosofia First Time Fit 

• Tecnologia de equipo original (OE) adaptada para el mercado de 
piezas de repuesto 

• Marca que es sinonimo de calidad 
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APPLICATION INFORMATION 
RENSEIGNEMENTS SUR LAPPLICATION 
INFORMACION SOBRE APLICACIONES 



TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) SENSORS 
CAPTEURSTPMS (SYSTEME DE SURVELILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS) 
SENSORES DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESION DE NEUMATICOS (TPMS) 





SENSOR/CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 
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YEAR 

ANNEE 

ANO 

APPLICATION INFORMATION 

INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APLICACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMER0 

ACURA 

ILX 

2017-2016 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3010 

2015-2013 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3015 

MDX 

2017-2016 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3010 

2015-2014 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3011 

2013-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0206 

NSX 

2017 

433.90 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3009 

RDX 

2017-2016 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3010 

2015-2013 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3011 

2012-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0206 

RLX 

12016 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3011 

TLX 

12017-2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3010 

TSX 

2014-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0203 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0206 

ASTON MARTIN 

DB9 

2015-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2015-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 


DBS 


2012-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2012-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

RAPIDE 

2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 


V8 VANTAGE 


2015-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2015-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

VI2 VANTAGE 

2015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 
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ASTON MARTIN [continued] 

VANQUISH 

2015-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2015-2014 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

VIRAGE 

2012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

AUDI 

A4 

2009-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2007-2004 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

A4 QUATTRO 

2009-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2007-2004 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

A6 

2011-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2011-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2009 

To 05/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2008-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2008-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2005 

Allroad model, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

2005 

Excluding Allroad model, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2004-2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2003-2000 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

A6 QUATTRO 

2011-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2011-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2009 

To 05/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2008-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2008-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2005 

Allroad model, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

2005 

Excluding Allroad model, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2004-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2003-2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

A8 

2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2000 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

A8 QUATTRO 

2017-2015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2017-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 
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A8 QUATTRO [continued] 

2013-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2013-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2010-2000 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

2009-2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

ALLROAD QUATTRO 

2005-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2005-2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

Q7 

2015-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2015-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

R8 

2015-2014 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2012-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

RS4 

12008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

RS6 

2003 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2003 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

RS7 

2017-2014 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2017 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

S4 

2009-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2007-2004 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

S6 

2011-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2011-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2009 

To 05/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

S8 

2017-2015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2017-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2009-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2009-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

2003-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2002-2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 
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BENTLEY 

ARNAGE 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

AZURE 

2009-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

BROOKLANDS 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

CONTINENTAL 

2016-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2005 

From 06/2005,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2005 

To 05/2005,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

2004-2003 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

FLYING SPUR 

2016 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

MULSANNE 

2016-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

BMW 

1281 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

1351 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

135IS 

12013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

3201 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 
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323CI 

2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2000 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

3231 

2000-1999 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2000-1999 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

323IS 

1999 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

1999 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

325CI 

2006-2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2005-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

3251 

2006-2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2005-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

325X1 

2006-2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2005-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

328CI 

2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2000 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

328D 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

3281 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2012 

Excluding Sedan, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2011-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

From 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2000-1999 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2000-1999 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 
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328IS 

1999 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

1999 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

3281 XDRIVE 

2012 

Excluding Sedan, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2011-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

From 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

328X1 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

330CI 

2006-2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2005-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

3301 

2004-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2004-2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

330X1 

2006-2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2004-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

335D 

2011-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

From 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

3351 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2012 

Excluding Sedan, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2011-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

From 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 


For updates visit / Les mises a jour, visitez / Para las actualizations, visite 
www.densoautoparts.com 


7 




































SENSOR/CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 



first time fit 




YEAR 

ANNEE 

ANO 

APPLICATION INFORMATION 

INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APLICACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMER0 

BMW 

[continued] 


3351 [continued] 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

335IS 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2012 

Excluding Sedan, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

3351 XDRIVE 

2012 

Excluding Sedan, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2012 

Sedan Only, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2011-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

From 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

335X1 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

4281 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

4351 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

5251 

2007-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2007-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2005-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2002-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

525X1 

2007-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2007-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

5281 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 
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5281 [continued] 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2000-1997 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

5281 XDRIVE 

2012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

528X1 

2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

5301 

2007-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2007-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2005-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2002-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

530X1 

2007-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2007-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

535D 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

5351 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 
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5351 GT 

2012-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

5351 GTXDRIVE 

2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

5351 XDRIVE 

2012-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

535X1 

2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

5401 

2003-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2002-1997 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

5451 

12005-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

5501 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

5501 GT 

2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 
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5501 GTXDRIVE 

2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

5501 XDRIVE 

2012-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

6401 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

6501 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

6501 XDRIVE 

12012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

7401 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2001-1998 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2001-1997 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

740IL 

2001-1998 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2001-1997 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

740LI 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 
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740LI [continued] 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

7451 

2005-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2002 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

745LI 

2005-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2002 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

7501 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

750IL 

2001-1998 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2001-1997 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

7501 XDRIVE 

2012-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

750LI 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 
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750LI XDRIVE 

2012-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

7601 

2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2005-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

760LI 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2008-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2008-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2005-2003 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

ACTIVEHYBRID 3 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

ACTIVEHYBRID 5 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

ACTIVEHYBRID 7 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

ALPINA B6 XDRIVE GRAN COUPE 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 
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ALPINA B7 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

M3 

2013-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

From 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009 

To 09/2009,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2006-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2006-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2003-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

M5 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2003-2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2003-2000 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1902 

M6 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 
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M6 [continued] 

2010-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

XI 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

X3 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/31/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

X4 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

X5 

2013 

To 04/2013,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2012-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2005 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2005 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2004-2000 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1903 

X6 

2014 

To 08/31/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 
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Z3 

2002-2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

Z4 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

From 09/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2010 

To 08/2010,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

2005-2003 

Optional, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2005-2003 

Optional, 433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

BUGATTI 

VEYRON 16.4 

2015-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

BUICK 

ALLURE 

2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

CASCADA 

2017-2016 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 


ENCLAVE 


2017 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2400 

2016-2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

ENCORE 

12016-2013 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

LACROSSE 

2015-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 


LUCERNE 


2011-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 
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RAINIER 

2007-2006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 

REGAL 

2015-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

VERANO 

2016-2015 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2014-2012 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

CADILLAC 

ATS 

2015 

W/ Ride And Handling Suspension, 315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2015 

W/ Sport Suspension, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs 7 N.m 

550-2410 

2014-2013 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

CTS 

2015-2009 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007-2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 

DEVILLE 

12005-2001 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2404 

DTS 

2011-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

ELR 

2015 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

ESCALADE 

2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2015-2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

ESCALADE ESV 

2016-2015 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 
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CADILLAC [continued] 

ESCALADE EXT 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

SEVILLE 

2004-2001 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2404 

SRX 

2016-2015 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 

2015-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2009-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2006-2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 


STS 


2011-2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2408 

XLR 

12009-2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2408 

XT5 

2017 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 


XTS 


2015-2013 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

CHEVROLET 

AVALANCHE 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

AVALANCHE 1500 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

AVALANCHE 2500 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

AVEO 

12011-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

AVE05 

12011-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

CAMARO 

2015-2012 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 

2015-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 
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CHEVROLET [continued] 

CAPRICE 

2013-2011 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

CAPTIVA SPORT 

2015-2012 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

COBALT 

2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2009-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

COLORADO 

2016-2015 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 

2012-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2406 

CORVETTE 

2013-2010 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2009-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2408 

2004-2001 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2404 

2000-1997 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2409 

CRUZE 

12015-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

EQUINOX 

2014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2009-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

EXPRESS 1500 

2014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

EXPRESS 2500 

2017-2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2400 

2015-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

EXPRESS 3500 

2017-2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2400 

2015-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

EXPRESS 4500 

2014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2009 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

HHR 

2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2009-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 


For updates visit / Les mises a jour, visitez / Para las actualizations, visite 
www.densoautoparts.com 


19 










































SENSOR/CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 



first time fit 




YEAR 

ANNEE 

ANO 

APPLICATION INFORMATION 

INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APUCACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMER0 
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IMPALA 

2017 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 

2016-2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007-2006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

IMPALA LIMITED 

2016 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

MALIBU 

2015-2013 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2012-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2009-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

MALIBU LIMITED 

12016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

MONTE CARLO 

2007-2006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

ORLANDO 

12014-2012 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

SILVERADO 1500 

2016-2015 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

w/ 0E Schrader unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2007 

w/OE TRW unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

SILVERADO 1500 HD 

12006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

SILVERADO 1500 HD CLASSIC 

12007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

SILVERADO 2500 

12004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

SILVERADO 2500 HD 

2016 

315 MHz, Snapln, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2015-2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

w/ 0E Schrader unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 
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SILVERADO 2500 HD [continued] 

2007 

w/ 0E TRW unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

SILVERADO 3500 

2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

w/ 0E Schrader unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2007 

w/ 0E TRW unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

SILVERADO 3500 HD 

2016-2015 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

SONIC 

2015 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 

2014-2012 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

SPARK 

2015 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 

2014-2013 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

SPARK EV 

12015-2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

ss 

12014 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 

SSR 

12006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 

SUBURBAN 

12016-2015 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

SUBURBAN 1500 

2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

SUBURBAN 2500 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 
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CHEVROLET [continued] 

SUBURBAN 3500 HD 

2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

TAHOE 

2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2015-2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

TRAILBLAZER 

2009-2006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 

TRAILBLAZER EXT 

2006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 

TRAVERSE 

2017 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2400 

2016-2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

TRAX 

12015-2013 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

UPLANDER 

12009-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

VOLT 

2015-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

CHRYSLER 

200 

2016-2015 

433.90 MHz, Snap In 

550-3019 

2014-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2014-2011 

w/Silver Valve Cap, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

300 

2014-2010 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2010-2009 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2503 

2008-2007 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2008 

w/Black Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

2007-2005 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2007-2005 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

300M 

12004-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

ASPEN 

2009-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 
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CHRYSLER [continued] 

CONCORDE 

2004-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

CROSSFIRE 

2008-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

2005 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

INTREPID 

2004-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

PACIFICA 

2008-2006 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2008-2006 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

PROWLER 

2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

PT CRUISER 

2010-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2010 

w/Silver Valve Cap, Replaces Continental, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2009-2008 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

SEBRING 

2010-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2010-2007 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2009 

w/Black Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

2008 

Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

TOWN & COUNTRY 

2014-2011 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2010-2009 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2010 

w/Black Valve Cap, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

2009-2008 

w/Black Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

2008-2006 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2007-2006 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2003-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

VOYAGER 

2003-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

DODGE 

AVENGER 

2014-2011 

w/Silver Valve Cap, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2014-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2010-2008 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

CALIBER 

2012-2010 

w/Silver Valve Cap, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2012-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 
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DODGE [continued] 

CALIBER [continued] 

2009-2007 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

CARAVAN 

2007-2006 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2007-2006 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2003-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

CHALLENGER 

2015 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2503 

2014-2010 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2012-2008 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2503 

2008 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

CHARGER 

2015 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2500 

2014-2010 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2010-2009 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2503 

2008 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2008 

w/Black Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

2007-2006 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2007-2006 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

DAKOTA 

12010-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2504 

DART 

12016-2013 

433.90 MHz, Snap In 

550-3019 

DURANGO 

2015 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2500 

2014-2011 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2009-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

GRAND CARAVAN 

2014-2011 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2010-2008 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2010 

w/Black Valve Cap, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

2009-2008 

w/Black Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

2007-2006 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2007-2006 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2003-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

INTREPID 

12004-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

JOURNEY 

2014-2011 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2010-2009 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2010 

w/Black Valve Cap, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

2009 

w/Black Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 
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DODGE [continued] 

MAGNUM 

2008 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2008 

w/Black Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

2007-2005 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2007-2005 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

NITRO 

2011-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

RAM 1500 VAN 

2009 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2504 

RAM 2500 VAN 

2009 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2504 

RAM 4500 

1 2010 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

RAM 5500 

12010 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

VIPER 

2017-2015 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2503 

2010-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

2006-2003 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2505 

FERRARI 

458 ITALIA 

2015-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 


550 MARANELLO 


2001 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

575 M MARANELLO 

2005-2002 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2005-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

599 GTB 

12011-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

612 SCAGLIETTI 

12011-2005 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

CALIFORNIA 

12014-2009 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

ENZO 

12004-2003 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1905 

FI 2 BERLINETTA 

2015-2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 
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FERRARI [continued] 

F430 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2007 

From 07/2007,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2007 

To 06/2007,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

2006-2005 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

FF 

2015-2012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 



500 


2014-2012 


433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


500L 


550-2500 


2015 

2014 


433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 
433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


C-MAX 


550-2500 

550-2500 



2014-2013 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


E-150 VAN 


550-2600 


2014-2010 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


E-250 VAN 


550-2600 


2014-2010 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


E-350 SUPER DUTY 


550-2600 


2014-2010 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


E-450 SUPER DUTY 


550-2600 


2014 

2012-2010 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 
315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


EDGE 


550-2600 

550-2600 


2014-2011 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


ESCAPE 


550-2600 


2014-2009 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


EXPEDITION 


550-2600 


2014-2011 

2006-2005 

2004-2003 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 
315 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 
433 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 


EXPLORER 


550-2600 

550-2602 

550-2601 


2014-2011 

2005-2002 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 
433 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 


F-150 


550-2600 

550-2601 


2014-2009 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


550-2600 
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F-250 SUPER DUTY 

2014-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

F-350 SUPER DUTY 

2014-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 


FIESTA 


2014-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 


FLEX 


2014-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

FOCUS 

2014-2012 

315 MHz, Snap In, 13 in-lbs, 1.5 N.m 

550-2600 

2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

2010 

315 MHz, Snap In, 13 in-lbs, 1.5 N.m 

550-2600 

FREESTAR 

2005-2004 

315 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

550-2602 


FUSION 


2014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 


MUSTANG 


2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

2012-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

TAURUS 

12014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

TRANSIT CONNECT 

2014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

GENESIS 

G80 

2017 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3013 


G90 


2017 

From 13/06/2016,433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3017 

GMC 

ACADIA 

2016-2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

ACADIA LIMITED 

12017 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2400 

CANYON 

2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2015 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2410 

2012-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2406 
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ENVOY 

2009-2006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 

ENVOY XL 

2006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 

SAVANA 1500 

2014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

SAVANA 2500 

2017-2016 

315 MHz, Snapln, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2400 

2015-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

SAVANA 3500 

2017-2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2400 

2015-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

SAVANA 4500 

2014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2009 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

SIERRA 1500 

2016-2015 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2014-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

w/ 0E Schrader unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2007 

w/ 0E TRW unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

SIERRA 1500 HD 

12006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

SIERRA 1500 HD CLASSIC 

12007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

SIERRA 2500 

12004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

SIERRA 2500 HD 

2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2015-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

w/ 0E Schrader unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2007 

w/ 0E TRW unit, 315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

SIERRA 3500 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 
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SIERRA 3500 CLASSIC 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

SIERRA 3500 HD 

2016-2015 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2014-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

TERRAIN 

2014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

YUKON 

2016 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

2015-2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

YUKON XL 

12016-2015 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs 1.3 N.m 

550-2405 

YUKON XL 1500 

2014 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

YUKON XL 2500 

2013-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2402 

2004 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2403 

HONDA 

ACCORD 

12012-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0204 

ACCORD CROSSTOUR 

12011-2010 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3004 

CROSSTOUR 

12015-2012 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3004 

CR-V 

2013-2011 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3004 

2012-2007 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0204 

2012-2007 

Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0205 
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HONDA [continued] 


FIT 


2008 | 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m | 550-0204 

PILOT 

2017-2016 
2014-2011 
2014-2009 

2009 
2015 
2015 

RIDGELINE 

2017 | 433.90 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m | 550-3009 

S2000 

2009-2008 I 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m I 550-0204 



ACCENT 

2017 

2016-2015 
2014-2011 

AZERA 

2012- 2006 | 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m | 550-1019 

ELANTRA 

2017 

2016-2015 

2013- 2011 
2010-2009 
2010-2007 

ELANTRA GT 


2017-2013 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 550-3002 


ENTOURAGE 

2010-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1020 


433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 
315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 
315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 
Touring, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 
315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


550-3017 

550-3002 

550-3001 

550-3001 

550-1019 


433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 
433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 
315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 


550-3017 

550-3013 

550-3001 


433.90 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 
Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 
Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 
Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 
Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 
Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


550-3009 

550-0206 

550-0201 

550-0206 

550-0206 

550-0201 
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HYUNDAI [continued] 

EQUUS 

2016-2014 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3002 

GENESIS 

2016-2015 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3013 


GENESIS COUPE 


2016-2013 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3002 

2012-2010 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

SANTA FE 

2017-2013 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3002 

2010 

To 10/2009,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 

2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 

2008-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1020 


SANTA FE XL 


2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3002 


SONATA 


2015 

Low Line, 2013 model year package, ELECTRIC/GAS, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

2015 

Low Line, 2014 model year package, ELECTRIC/GAS, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3002 

2014-2011 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

VERACRUZ 

2012-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 

2008 

High Line Display, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1020 

2008 

Low Line Display, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 

2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1020 

INFINITI 

EX35 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2010-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

EX37 

12013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

FX35 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2010-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

2008 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2007-2003 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

FX37 

12013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

FX45 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

2008 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2007-2003 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 
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FX50 

2013-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2010-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

G25 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

G35 

2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

2007 

Coupe, 315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2007 

Sedan, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

2006-2003 

315 MHz, Clamp In, 61-72 in-lbs, 6.8-8.2 N.m 

550-2302 

G37 

2013-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2010-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

JX35 

2013 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3007 

M35 

2010-2008 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2007-2006 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

M35H 

12012 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

M37 

12013-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

M45 

2010-2008 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2007-2006 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

2004-2003 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

M56 

12013-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

Q40 

12015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

Q45 

2006 

From 8/2006,315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2006 

To 7/2006,315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

2005-2002 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

Q50 

2017-2016 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3007 

2015-2014 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3014 

Q60 

2017 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3007 

2015-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 
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Q70 

2018-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

Q70L 

2018 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2017-2016 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs 4 N.m 

550-0305 

2015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

QX4 

2003 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

QX50 

2017-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2014 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3014 


QX56 


2013-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2010-2008 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2007 

From 4/2007,315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2007 

To 3/2007,315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2006-2005 

w/Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2006-2005 

w/ Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2303 

2004 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2303 

QX60 

12014 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3007 

QX70 

12017-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

qx8o 

2016-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

ISUZU 

ASCENDER 

12008-2006 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 

1-290 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2406 


1-370 


2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2406 


RODEO 


2004 

433 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2505 

JAGUAR 

F-PACE 

2017 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 
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JAGUAR [continued] 

F-TYPE 

2017-2015 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

XE 

2017 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

XF 

2017-2016 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

XJ 

2017-2016 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3022 

2015 

To VIN (V80962), 433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

XJR 

2017-2016 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3022 

JEEP 

COMMANDER 

2010-2008 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2006 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

COMPASS 

2017-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2013-2010 

w/Silver Valve Cap, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2009-2007 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

GRAND CHEROKEE 

2014-2011 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2010-2008 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2007-2005 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2007-2005 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2004-2002 

433 MHz, Clamp In, 64 in-lbs, 7 N.m 

550-2505 

LIBERTY 

2012-2005 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2006-2005 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2004-2002 

433 MHz, Clamp In, 64 in-lbs, 7 N.m 

550-2505 

PATRIOT 

2017-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2013-2010 

w/Silver Valve Cap, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2009-2007 

w/Silver Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

RENEGADE 

2015 

433.90 MHz, Snap In 

550-3019 
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WRANGLER 

2014-2013 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2012-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

2010-2009 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2501 

2008-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

KIA 

CADENZA 

2016-2014 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3002 

2014 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3013 

FORTE 

2013-2010 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

FORTE5 

12013-2012 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

FORTE KOUP 

12013-2010 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

MAGENTIS 

2010-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 

2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 

OPTIMA 

2016-2014 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3017 

2013-2011 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

2010-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 


RONDO 


2011-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 


SEDONA 


2015-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 

2012-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1019 

2008-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1020 

SORENTO 

2017-2014 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3013 

2014 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3002 

2013-2011 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

2009 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

SOUL 

2013-2010 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3001 

LAMBORGHINI 

AVENTADOR 

2015-2012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 
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GALLARDO 

2014-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

HURACAN 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 


MURCIELAGO 


2010-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

LAND ROVER 

DISCOVERY SPORT 

2017-2016 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

LR2 

2015-2008 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3022 

LR3 

12005 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1903 

LR4 

2016 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

2014-2010 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3022 


RANGE ROVER 


2017-2016 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

2014-2010 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3022 

2005-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1903 

RANGE ROVER EVOQUE 

2017 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

2014-2012 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3022 

RANGE ROVER SPORT 

2016 

433 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3023 

2014-2010 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3022 

LEXUS 

CT200H 

12016-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

ES300H 

12017-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

ES350 

2017-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2012-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 


GS300 


2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

To 6/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 
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LEXUS [continued] 

GS350 

2018-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2011-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

GS430 

2007-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

To 6/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

GS450H 

2018-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2011-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

GS460 

2011-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

GX460 

2017-2016 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0106 

2015-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

GX470 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

From 2/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

From 2/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

2006 

To 1/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0191 

2005-2004 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2005-2004 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

HS250H 

12012-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

IS200T 

12016 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

IS250 

2015-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2012-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

IS350 

2018-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2013-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

ISF 

2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2013-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

LFA 

12012 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

LS460 

2017-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2012-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 
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INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APLICACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMER0 

LEXUS [continued] 

LS600H 

2016-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2012-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

LX470 

2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

From 8/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

To7/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0191 

2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

LX570 

2018-2016 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2015-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2011-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

NX200T 

12017-2015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

NX300H 

12018-2015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

RC350 

12018-2015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

RCF 

12018-2017 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs 4 N.m 

550-0105 

RX330 

12006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

RX350 

2018-2016 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0106 

2015 

Japan made, With Multi-Information Dash Display, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0106 

2015 

US made, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2014-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

RX400H 

12008-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

RX450H 

2018-2015 

With Multi-Information Dash Display, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0106 

2014-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

SC430 

2010-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006-2004 

Replaces sensor with BLUE mark, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0192 

2006-2004 

Replaces sensor with RED mark, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0193 

2006-2004 

Replaces sensor with WHITE mark, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0191 

2006-2004 

Replaces sensor with YELLOW mark, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0194 
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LINCOLN 

AVIATOR 

2005-2003 

433 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

550-2601 

MKS 

2014-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

MKT 

550-2600 

2014-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

MKX 

550-2600 

2014-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

MKZ 

2014-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

NAVIGATOR 

2015-2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

2006-2005 

2004-2003 

315 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

433 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

TOWN CAR 

550-2602 

550-2601 

2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

MASERATI 

COUPE 

12007-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

GRANCABRIO 

2013 

2011-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

550-1911 

GRANSPORT 

2005 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

GRANTURISMO 

550-1911 

2013-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

QUATTROPORTE 

550-1911 

2013-2010 

2009-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

550-1901 

SPYDER 

2005-2002 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

MAYBACH 

57 

2011-2003 

2011-2003 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

550-1901 

62 

2011-2003 

2011-2003 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

550-1901 
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SENSOR/CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 


YEAR 

ANNEE 

ANO 


APPLICATION INFORMATION 
INFORMATION D'APPLICATION 
INFORMACION DE APLICACION 


NUMBER 

NUMERO 

NUMERO 



2014-2011 


315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 


550-3003 


2013-2004 


315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 


550-3003 


2015-2012 

2010-2006 


315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 
315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 


550-3003 

550-3003 


2013-2005 


CX-7 


315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 


550-3003 


2012-2007 


CX-9 


315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 


550-3003 


2015-2007 


MX-5 MIATA 


315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 


550-3003 


2015-2006 


RX-8 


315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 


550-3003 


2011-2004 


TRIBUTE 


315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 


550-3003 


2011-2008 


MCLAREN 


650S 


315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 


550-2600 


2015 


MP4-12C 


433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


550-1911 


2014-2012 


PI 


433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


550-1911 


2014 


MERCEDES-BENZ 


B250 


433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


550-1911 


2014-2013 


C63 AMG 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


550-2800 


2014-2008 


C230 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


550-2800 


2009-2008 


C250 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


550-2800 


2014-2010 


C280 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


550-2800 


2007 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


550-2800 
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MERCEDES-BENZ [continued] 

C300 

2014-2008 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

C350 

2014-2007 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

CL55 AMG 

2006-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

CL63 AMG 

2013-2010 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

CL65 AMG 

2013-2010 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

CL500 

12006-2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

CL550 

2013-2010 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2009-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

CL600 

2013-2012 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2010 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2009-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

CLK55 AMG 

12006 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

CLK63 AMG 

12009-2007 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

CLK350 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2007-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

CLK500 

12006 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

CLK550 

12009-2007 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

CLS55 AMG 

12006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

CLS63 AMG 

2013-2012 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2011-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

CLS500 

2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 
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MERCEDES-BENZ [continued] 

CLS550 

2014-2012 

2011-2007 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2800 

550-1904 

E55 AMG 

2006-1999 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

E63 AMG 

2014-2010 

2009-2007 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2800 

550-1904 

E300 

2013-2012 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

E320 

2009-2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

E350 

2014-2010 

2009-2006 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2800 

550-1904 

E400 

12014-2013 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

E430 

2002-2000 

2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

550-1901 

E500 

12006-2003 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

E550 

2014-2010 

2009-2007 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2800 

550-1904 

G55 AMG 

12011-2003 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

G63 AMG 

2014-2013 

2015 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

550-2800 

G500 

12008-2002 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

G550 

2015-2009 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

GL63 AMG 

550-2800 

2014-2013 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

GL350 

550-2800 

2014-2010 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

GL450 

2014-2010 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 
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MERCEDES-BENZ [continued] 


GL550 


2014-2010 


GLK250 


2013 


GLK350 


2013-2010 


ML63 AMG 


2014-2010 


ML350 


2014-2010 


ML450 


2011-2010 


ML550 


2015-2010 


R350 


2013-2010 


R550 


2008 


S55 AMG 


2006-2001 


S63 AMG 


2013-2011 

2009-2008 


S65 AMG 


2013-2011 

2009-2006 


S350 


2013-2012 

2006 


S400 


2013-2011 

2010 


S430 


2006-2000 


S450 


2009 


S500 


2006-2000 

2000 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 


315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 
315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 
315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 
315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 
315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 
433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 


550-2800 


550-2800 


550-2800 


550-2800 


550-2800 


550-2800 


550-2800 


550-2800 


550-2800 


550-1904 


550-2800 

550-1904 


550-2800 

550-1904 


550-2800 

550-1904 


550-2800 

550-1904 


550-1904 


550-1904 


550-1904 

550-1901 
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MERCEDES-BENZ [continued] 

S550 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2009-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

S600 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2009-2001 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

SL55 AMG 

2008-2003 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

SL63 AMG 

2014-2012 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 


SL65 AMG 


2014-2013 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2009-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

SL500 

12006-2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

SL550 

2014-2012 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2009-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 


SL600 


2009-2004 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2002-2000 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

SLK55 AMG 

12013-2007 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

SLK250 

2013-2012 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 


SLK280 


2008-2007 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

SLK300 

12011-2009 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

SLK350 

12013-2007 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

SLR MCLAREN 

12009-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

SLS AMG 

2014-2011 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 
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MERCURY 

GRAND MARQUIS 

2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 

MARINER 

2011-2009 

315 MHz, Snap In, 13 in-lbs, 1.5 N.m 

550-2600 

MILAN 

2011-2010 

315 MHz, Snap In, 13 in-lbs, 1.5 N.m 

550-2600 

MONTEREY 

2005-2004 

315 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

550-2602 

MOUNTAINEER 

2005-2002 

433 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

550-2601 

MINI 

COOPER 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2009-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1908 

2009-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1911 

COOPER COUNTRYMAN 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

COOPER PACEMAN 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2016-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1917 

2014 

From 03/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1918 

550-1918 

2014 

To 02/28/2014,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

MITSUBISHI 

ECLIPSE 

2012 

315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2907 

2011 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2905 

2010-2008 

315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2905 
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MITSUBISHI [continued] 

ECLIPSE [continued] 

2007-2006 

w/ Alloy Wheels, 315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2905 

2007-2006 

w/ Steel Wheels, 315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2907 

ENDEAVOR 

2011 

315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2907 

2011 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2905 

2010 

315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2905 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2905 

2006 

From 9/2006, 315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2905 

2006 

To 8/2006, 433 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2505 

2005-2004 

433 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2505 

GALANT 

2012-2010 

315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2907 

2012-2010 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2905 

2009-2007 

w/ Alloy Wheels, 315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2905 

2009-2007 

w/ Steel Wheels, 315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2907 

2006-2004 

433 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2505 

l-MIEV 

12017-2016 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

LANCER 

2017-2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2010-2008 

Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

MIRAGE 

2017 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

MIRAGE G4 

12017 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

MONTERO 

12006-2003 

315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2905 

MONTERO SPORT 

12004-2003 

315 MHz, Clamp In, 45-53 in-lbs, 5-6 N.m 

550-2905 

OUTLANDER 

2017-2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2010-2007 

Replaces Siemens Sensor, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

OUTLANDER SPORT 

2017-2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

RAIDER 

2009-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2504 
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MITSUBISHI [continued] 

RVR 

2017-2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

NISSAN 

350Z 

2009-2007 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-2300 

2006-2003 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2302 

370Z 

2018-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2010-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

ALTIMA 

2017-2014 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3007 

2013 

Sedan, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3007 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3005 

2012 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2011 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2010-2006 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-2300 

ARMADA 

2015 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2014-2009 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2008 

LE Trim package, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2008 

w/ Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2007 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2006-2005 

w/ Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2006-2005 

w/ Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2303 

CUBE 

2014-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

2010-2009 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-2300 

FRONTIER 

2017-2015 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2014-2009 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2013-2011 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3005 

2008-2005 

w/ Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2008 

LE Trim package, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2007-2005 

w/ Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2303 

2004-2003 

315 MHz, Clamp In, 36-60 in-lbs, 4.1-6.8 N.m 

550-2302 

2002 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

GT-R 

2017-2016 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2015-2011 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2010-2009 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-2300 
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NISSAN [continued] 

JUKE 

2017-2015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2014-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m, with 1-Key 

550-0305 

2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m, hout 1-Key, from Oct 

550-0305 

2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m, out 1-Key, until Oct 

550-0304 

2013-2012 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m, without 1-Key 

550-0304 

LEAF 

2013-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

MAXIMA 

2017-2016 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3007 

2014-2012 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3005 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2010-2007 

315 MHz, Clamp In, 68 in-lbs, 7.7 N.m 

550-2300 

2007-2006 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

MURANO 

2017-2015 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3007 

2014-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-2300 

2009 

315 MHz, Clamp In, 68 in-lbs, 7.7 N.m 

550-2300 

2007 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-2300 

2006-2003 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

NV200 

2016-2014 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs 7.5 N.m 

550-2300 

2013 

315 MHz, Clamp In, 68 in-lbs, 7.7 N.m 

550-2305 

NV1500 

12017-2012 

315 MHz, Clamp In, 68 in-lbs, 7.7 N.m 

550-2305 

NV2500 

12017-2012 

315 MHz, Clamp In, 68 in-lbs, 7.7 N.m 

550-2305 

NV3500 

12017-2012 

315 MHz, Clamp In, 68 in-lbs, 7.7 N.m 

550-2305 

PATHFINDER 

2017-2013 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3007 

2012-2008 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2007 

OEM #40700JA01 A, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2004 

To 7/2004, Exc. Armada, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2302 

2003 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2302 

2002 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 
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NISSAN [continued] 

PATHFINDER ARMADA 

2004 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2303 

QUEST 

2017-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0305 

2009-2007 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2006-2005 

w/Alloy Wheels, 315 MHz, Clamp In, 78 in-lbs, 8.8 N.m 

550-2301 

2006-2005 

w/ Steel Wheels, 315 MHz, Clamp In, 78 in-lbs, 8.8 N.m 

550-2303 

2004 

315 MHz, Clamp In, 78 in-lbs, 8.8 N.m 

550-2303 

ROGUE 

2017-2014 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3006 

2015-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

2010 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 68 in-lbs, 7.7 N.m 

550-2300 

ROGUE SELECT 

12015-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

SENTRA 

2013 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2013 

wo/lntelligent Key, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3005 

2012 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2011 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2010-2009 

315 MHz, Clamp In, 68 in-lbs, 7.7 N.m 

550-2300 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-2300 

2007 

315 MHz, Clamp In, 78 in-lbs, 8.8 N.m 

550-2301 

TITAN 

2015-2014 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2015-2014 

Exc. Chrome Wheels, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3005 

2013-2008 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2007 

From 4/2007,315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2007 

To 3/2007,315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2006 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2005 

From 4/2005,315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2303 

2005 

To 3/2005,315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2004 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2303 

VERSA 

2015 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3005 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2010-2008 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-2300 

2007 

OEM #40700JA01 A, 315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-2300 

XTERRA 

2015 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2300 

2014-2008 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 
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XTERRA [continued] 

2013 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3005 

2012 

From 1/12,315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3005 

2007 

OEM #40700JA01 B, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2300 

2006 

Exc. Submodel X, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2301 

2006 

Submodel X, 315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

550-2303 

2005 

315 MHz, Clamp In, 36-60 in-lbs, 4.1-6.8 N.m 

550-2301 

2004-2003 

315 MHz, Clamp In, 36-60 in-lbs, 4.1-6.8 N.m 

550-2302 

2002 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2302 

X-TRAIL 

2012-2011 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0304 

PONTIAC 

G3 

12010-2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

G3 WAVE 

12009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

G5 

2010-2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

G6 

2010-2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 


G8 


2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008 

315 MHz, Snap In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2400 

GRAND PRIX 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

MONTANA 

2009 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2406 

2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

SOLSTICE 

2009-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 


TORRENT 


2009-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

VIBE 

12010-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

WAVE 

2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 
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PORSCHE 

911 

2017-2009 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2012-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2008-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2008-2005 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

918 SPYDER 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

BOXSTER 

2016-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2016-2009 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2008-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2008 

From 11/2008,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2008 

To 10/2008,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

2007-2005 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

CARRERA GT 

2006-2004 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2006-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

CAYENNE 

2017-2016 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1918 

2015-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2015 

From 06/2015,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1918 

2015 

To 05/31/2015,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2014-2008 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2006-2003 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1905 

CAYMAN 

2016-2014 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2012-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2012-2009 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2008-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1904 

2008-2006 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

MACAN 

12017-2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1918 

PANAMERA 

2016 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1918 

2015 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2014-2013 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1918 

2014-2010 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2012-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 
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RAM 

1500 

2013-2011 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

2500 

2013-2011 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

3500 

550-2500 

2013-2011 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

4500 

550-2500 

2012 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

5500 

2012 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

c/v 

2014-2012 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

DAKOTA 

12011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2502 

PROMASTER 1500 

2014 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

PROMASTER 2500 

550-2500 

2014 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

PROMASTER 3500 

550-2500 

2014 

433 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2500 

ROLLS-ROYCE 

GHOST 

1 2014-2010 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

PHANTOM 

2014-2012 

2011-2007 

2011-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-1911 

550-1912 

550-1908 

550-1911 

WRAITH 

2014 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1912 

SAAB 

9-3 

2011-2008 

2007-2003 

433 MHz, Clamp In, 88 in-lbs, 10 N.m 

433 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2903 

550-2904 

9-3X 

12011-2010 

433 MHz, Clamp In, 88 in-lbs, 10 N.m 

550-2903 

9-4X 

2011 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2405 
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SENSOR/CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 



first time fit 


% 


YEAR 

ANNEE 

ANO 

APPLICATION INFORMATION 

INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APLICACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMER0 

SAAB 

[continued] 


9-5 

2011-2008 

433 MHz, Clamp In, 88 in-lbs, 10 N.m 

550-2903 

2007-2003 

433 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2904 

9-7X 

2009-2005 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2407 

SATURN 

ASTRA 

2009-2008 

433 MHz, Clamp In, 80 in-lbs, 9 N.m 

550-2904 

AURA 

2009-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

OUTLOOK 

2010-2009 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 


SKY 


2010-2008 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 


VUE 


2010-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

SCION 

FR-S 

12016-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

IM 

12016 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs 4 N.m 

550-0105 

IQ 

12015-2012 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

TC 

12016-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

XB 

2015-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 


XD 


2014-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

SMART 

FORTWO 

2016 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs 6.5 N.m 

550-2800 

2014-2013 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2012-2008 

433 MHz, Clamp In, 53 in-lbs, 6 N.m 

550-2800 

2015 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 

2015 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2800 
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SENSOR/CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 



first time fit 




YEAR 

ANNEE 

ANO 

APPLICATION INFORMATION 

INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APLICACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMER0 

SRT 

VIPER 

2014-2013 

433 MHz, Clamp In, 58 in-lbs, 6.5 N.m 

550-2503 

SUBARU 

B9TRIBECA 

2007-2006 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2701 

BRZ 

2017-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

FORESTER 

2014-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2700 

IMPREZA 

2014-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2700 

LEGACY 

2014-2008 

2008-2004 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

OUTBACK 

550-2700 

550-2701 

2014-2008 

2007-2004 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2700 

550-2701 

TRIBECA 

2014-2008 

2011-2008 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

315 MHz, Clamp In, 66 in-lbs, 7.5 N.m 

550-2700 

550-2701 

WRX 

12014-2013 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2700 

WRX STI 

2013 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

XV CROSSTREK 

550-2700 

2014-2013 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2700 

SUZUKI 

EQUATOR 

2012-2009 

315 MHz, Clamp In, 49 in-lbs, 5.5 N.m 

FORENZA 

550-2300 

2008-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 

GRAND VITARA 

12013-2007 

315 MHz, Clamp In, 80 in-lbs, 9 N.m 

550-2900 

KIZASHI 

2013-2010 

315 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3008 

2012-2010 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

RENO 

550-2502 

2008-2007 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2400 
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SENSOR/CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 



first time fit 


% 


YEAR 

ANNEE 

ANO 

APPLICATION INFORMATION 

INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APLICACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMERO 

SUZUKI [continued] 

SX4 

2013-2007 

315 MHz, Clamp In, 80 in-lbs, 9 N.m 

550-2900 

SX4 CROSSOVER 

2012 

315 MHz, Clamp In, 80 in-lbs, 9 N.m 

550-2900 

VERONA 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 80 in-lbs, 9 N.m 

550-2908 

XL-7 

2009-2007 

315 MHz, Clamp In, 62 in-lbs, 7 N.m 

550-2401 

2006-2005 

315 MHz, Clamp In, 80 in-lbs, 9 N.m 

550-2900 

TESLA 

ROADSTER 

2010-2008 

VIN 001 - 500,433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

TOYOTA 

4RUNNER 

2017 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2016-2004 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

To 7/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

2005-2004 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

AVALON 

2018-2016 

With Multi-Information Dash Display, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0106 

2015-2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2013-2009 

US Made, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2008-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

CAMRY 

2018-2015 

With Multi-Information Dash Display, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0106 

2017-2015 

Without Multi-Information Dash Display, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2014-2012 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2011-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

COROLLA 

2018-2014 

US Made, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2013-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

FJ CRUISER 

12014-2008 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

HIGHLANDER 

2018 

w/ Smart Key, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2014 

w/ Smart Key, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2013-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2017-2015 

w/ Smart Key, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 
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SENSOR/CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 



first time fit 




YEAR 

ANNEE 

ANO 

APPLICATION INFORMATION 

INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APLICACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMER0 

TOYOTA [continued] 

LAND CRUISER 

2018-2015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2014-2013 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2011-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2007-2005 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

MATRIX 

2014-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

MIRAI 

2017-2016 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

PRIUS 

2017-2016 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2015-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

PRIUS C 

2016-2012 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs 4 N.m 

550-0105 

PRIUS PLUG-IN 

12015 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs 4 N.m 

550-0103 

PRIUS V 

12016-2012 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs 4 N.m 

550-0103 

RAV4 

2018-2014 

US Made with Smart Key or Japan Made, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2013 

Japan Made, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2013 

US Made with Smart Key, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2012-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

SEQUOIA 

2007-2004 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2007-2004 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

2007-2004 

Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0102 

SOLARA 

12008-2006 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

TACOMA 

2017-2016 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0106 

2014-2007 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2014-2007 

Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0104 

2006 

Alloy Wheel, From 8/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

Alloy Wheel, To 7/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006 

Alloy Wheel, To 7/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

2006 

Steel Wheel, From 8/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0104 

2006 

Steel Wheel, To 7/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0102 

2005 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2005 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

2005 

Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0102 
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M. J 

first tjrne fit 


SENSOR / CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 


YEAR 

ANNEE 

ANO 

APPLICATION INFORMATION 

INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APLICACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMERO 

TOYOTA [continued] 

TACOMA [continued] 

2015 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2015 

Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0104 

TUNDRA 

2006-2005 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

2006-2005 

Alloy Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

2006-2004 

Steel Wheel, 315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0102 

2004 

To 6/2006,315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m: Sell out, reorder as 550-0103 

550-0101 

VENZA 

2016-2009 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

YARIS 

2018-2012 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0105 

2011-2007 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-0103 

VOLKSWAGEN 

cc 

I 2016-2011 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1913 

PHAETON 

1 2006-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1901 

ROUTAN 

1 2012-2009 

w/Black Valve Cap, Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3018 

TIGUAN 

1 2016-2012 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1913 

TOUAREG 

2014-2007 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1911 

2014 

315 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1922 

2006-2004 

433 MHz, Clamp In, 35 in-lbs, 4 N.m 

550-1905 

VOLVO 

C30 

2013-2011 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

2010-2007 

Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

C70 

2013-2011 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

2010-2006 

Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

S40 

2011 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

2010-2007 

Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

S60 

2016-2015 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3021 

2014 

From Chassis Number 270000,433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3021 

2013-2011 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 
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SENSOR/CAPTEUR 
APPLICATIONS / APLICACIONES 



first time fit 




YEAR 

ANNEE 

ANO 

APPLICATION INFORMATION 

INFORMATION DUPLICATION 

INF0RMACI0N DE APLICACION 

NUMBER 

NUMER0 

NUMER0 

VOLVO [continued] 

S60 [continued] 

2009-2004 

315 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

550-2901 

S80 

2016-2015 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3021 

2014 

From Chassis Number 175000,433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3021 

2013-2011 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

2010-2007 

Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

2006-2004 

315 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

550-2901 

V50 

2011 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

2010-2005 

Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

V60 

12015 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3021 

V60 CROSS COUNTRY 

12015 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3021 

V70 

2010-2008 

Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

2007-2004 

315 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

550-2901 

xc6o 

2016-2014 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3021 

2013-2010 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

XC70 

2016-2014 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3021 

2013-2011 

433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

2010-2008 

Replaces Siemens Sensor, 433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

2007-2004 

315 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

550-2901 

XC90 

2014-2012 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2906 

2011-2004 

315 MHz, Clamp In, 44 in-lbs, 5 N.m 

550-2901 

2008 

Replaces Siemens Sensor, From Chassis No. 456767,433.92 MHz, Clamp In, 71 in-lbs, 8 N.m 

550-3020 

VPG 

MV-1 

2012 

315 MHz, Snap In, 11.5 in-lbs, 1.3 N.m 

550-2600 


58 


For updates visit / Les mises a jour, visitez / Para las actualizaciones, visite 
www.densoautoparts.com 







































DENSO 


I 

first time fit 

PRODUCT INFORMATION 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT 
INFORMACION DEL PRODUCTO 



TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) SENSORS 
CAPTEURSTPMS (SYSTEME DE SURVELILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS) 
SENSORES DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESION DE NEUMATICOS (TPMS) 





first 1 1 me fit 


SENSOR / CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 




550-0101 


550-0105 



550-0102 


550-0103 


550-0104 



550-0106 



550-0191 



550-0192 
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M. J 

first tjrne fit 


SENSOR / CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 




550-0193 


550-0204 



550-0194 


550-0201 


550-0203 



550-0205 



550-0206 



550-0304 
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SENSOR/CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 



first time fit 






550-0305 


550-1019 


550-1020 


550-1901 


550-1902 



550-1903 



550-1904 



550-1905 
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M. J 

first tjrne fit 


SENSOR / CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 


«4 


550-1908 


550-1917 



550-1911 



550-1912 



550-1913 




550-1918 


# 


550-1922 


550-2300 
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SENSOR/CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 



550-2301 



550-2302 



550-2303 



550-2400 



550-2401 



550-2402 



550-2403 
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SENSOR/CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 



first time fit 


«4 


550-2404 1 

1 550-2408 


A 

550-2405 

550-2409 

V 

> 

550-2406 

550-2410 


> 

550-2407 

550-2500 
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SENSOR/CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 



first time fit 




550-2501 1550-2505 
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M.J 

first tjrne fit 


SENSOR / CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 


^4 


550-2700 


550-2901 



550-2701 



550-2800 


\K// 





# 


550-2903 



550-2904 




550-2905 
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first 1 1 me fit 



550-2907 


550-2908 


550-3001 


SENSOR /CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 


550-3002 



550-3003 



550-3004 



O 


550-3005 


<4 
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SENSOR/CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 







550-3006 


550-3010 


550-3007 


550-3011 


550-3008 


550-3013 


550-3014 
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SENSOR/CAPTEUR 
PHOTOS / FOTOS 



first time fit 


* 






550-3015 


550-3020 


550-3017 


550-3021 


550-3018 


550-3022 


550-3019 


550-3023 
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SERVICE KIT / TROUSSE D'ENTRETIEN / KIT DE SERVICIO 

PHOTOS / FOTOS 




599-0613 
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SERVICE KIT / TROUSSE D'ENTRETIEN / KIT DE SERVICIO 

PHOTOS / FOTOS 


first time fit 



299-0620 
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I 




first time fit 



-0624 


SERVICE KIT / TROUSSE D'ENTRETIEN / KIT DE SERVICIO 

PHOTOS / FOTOS 


-0629 



e 





-0625 



o 





-0627 




% 

9 


?© 



-0628 





t 




-0630 



-0631 



-0632 





S 

m 

s 





o 
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SERVICE KIT / TROUSSE D'ENTRETIEN / KIT DE SERVICIO 

PHOTOS / FOTOS 



5-0648 



5-0651 
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SENSOR/CAPTEUR 

NUMERICAL LISTING / LISTE NUMERIQUE / 
LISTA NUMERICA 



first time fit 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-0101 

w 

2004-2006 

LEXUS 

GX470 

2006 

LEXUS 

GS300 

2006 

LEXUS 

GS430 

2006 

LEXUS 

IS250 

2006 

LEXUS 

IS350 

2005 

LEXUS 

LX470 

2005-2007 

TOYOTA 

LAND CRUISER 

2004-2007 

TOYOTA 

SEQUOIA 

2005-2006 

TOYOTA 

TACOMA 

2004-2006 

TOYOTA 

4RUNNER 

2004-2006 

TOYOTA 

TUNDRA 

550-0102 

c 

2004-2007 

TOYOTA 

SEQUOIA 

2005-2006 

TOYOTA 

TACOMA 

2004-2006 

TOYOTA 

TUNDRA 

550-0103 

A 

2011-2016 

LEXUS 

CT200H 

2013-2015 

LEXUS 

LX570 

2010-2015 

LEXUS 

GX460 

2007-2015 

LEXUS 

RX350 

2010-2014 

LEXUS 

RX450H 

2008-2013 

LEXUS 

ISF 

2006-2013 

LEXUS 

IS350 

2010-2012 

LEXUS 

HS250H 

2008-2012 

LEXUS 

LS600H 

2007-2012 

LEXUS 

ES350 

2007-2012 

LEXUS 

LS460 

2006-2012 

LEXUS 

IS250 

2012 

LEXUS 

LFA 

2008-2011 

LEXUS 

GS460 

2008-2011 

LEXUS 

LX570 

2007-2011 

LEXUS 

GS350 

2007-2011 

LEXUS 

GS450H 

2007-2010 

LEXUS 

SC430 

2007-2008 

LEXUS 

RX400H 

2004-2008 

LEXUS 

GX470 

2006-2007 

LEXUS 

GS430 

2005-2007 

LEXUS 

LX470 

2006 

LEXUS 

GS300 

2006 

LEXUS 

RX330 

2008-2010 

PONTIAC 

VIBE 

2006-2016 

SCION 

TC 

2012-2015 

SCION 

IQ 

2008-2015 

SCION 

XB 

2008-2014 

SCION 

XD 

2012-2016 

TOYOTA 

PRIUSV 

2009-2016 

TOYOTA 

VENZA 

2004-2016 

TOYOTA 

4RUNNER 

2006-2015 

TOYOTA 

PRIUS 

2005-2015 

TOYOTA 

TACOMA 

2015 

TOYOTA 

PRIUS PLUG-IN 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-0103 (CONT.) 

A 

2013-2014 

TOYOTA 

LAND CRUISER 

2008-2014 

TOYOTA 

FJ CRUISER 

2007-2014 

TOYOTA 

MATRIX 

2007-2013 

TOYOTA 

AVALON 

2007-2013 

TOYOTA 

COROLLA 

2007-2013 

TOYOTA 

HIGHLANDER 

2006-2013 

TOYOTA 

RAV4 

2007-2011 

TOYOTA 

CAMRY 

2007-2011 

TOYOTA 

YARIS 

2005-2011 

TOYOTA 

LAND CRUISER 

2006-2008 

TOYOTA 

SOLARA 

2004-2007 

TOYOTA 

SEQUOIA 

2005-2006 

TOYOTA 

TUNDRA 

550-0104 

B 

2006-2015 

TOYOTA 

TACOMA 

550-0105 

A 

2017-2018 

LEXUS 

RCF 

2016-2018 

LEXUS 

LX570 

2015-2018 

LEXUS 

NX300H 

2015-2018 

LEXUS 

RC350 

2014-2018 

LEXUS 

IS350 

2013-2018 

LEXUS 

GS350 

2013-2018 

LEXUS 

GS450H 

2015-2017 

LEXUS 

NX200T 

2013-2017 

LEXUS 

ES300H 

2013-2017 

LEXUS 

ES350 

2013-2017 

LEXUS 

LS460 

2013-2016 

LEXUS 

LS600H 

2016 

LEXUS 

IS200T 

2013-2015 

LEXUS 

IS250 

2014 

LEXUS 

ISF 

2013-2016 

SCION 

FR-S 

2016 

SCION 

IM 

2013-2017 

SUBARU 

BRZ 

2015-2018 

TOYOTA 

LAND CRUISER 

2014-2018 

TOYOTA 

COROLLA 

2014-2018 

TOYOTA 

HIGHLANDER 

2013-2018 

TOYOTA 

RAV4 

2012-2018 

TOYOTA 

YARIS 

2016-2017 

TOYOTA 

MIRAI 

2016-2017 

TOYOTA 

PRIUS 

2012-2017 

TOYOTA 

CAMRY 

2017 

TOYOTA 

4RUNNER 

2012-2016 

TOYOTA 

PRIUS C 

2014-2015 

TOYOTA 

AVALON 

550-0106 

B 

2015-2018 

LEXUS 

RX350 

2015-2018 

LEXUS 

RX450H 

2016-2017 

LEXUS 

GX460 

2016-2018 

TOYOTA 

AVALON 

2015-2018 

TOYOTA 

CAMRY 




#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-0106 (CONT.) 

B 

2016-2017 

TOYOTA 

TACOMA 

550-019’ 

1 c 

2004-2006 

LEXUS 

SC430 

2006 

LEXUS 

GX470 

2006 

LEXUS 

LX470 

550-0192 

D 

2004-2006 

LEXUS 

SC430 

550-0193 

D 

2004-2006 

LEXUS 

SC430 

550-0194 

D 

2004-2006 

LEXUS 

SC430 

550-0201 

c 

2009-2015 

HONDA 

PILOT 

550-0203 

c 

2009-2014 

ACURA 

TSX 

550-020^ 

t B 

2008-2012 

HONDA 

ACCORD 

2007-2012 

HONDA 

CR-V 

2008-2009 

HONDA 

S2000 

2008 

HONDA 

FIT 

550-0205 

c 

2007-2012 

HONDA 

CR-V 

550-0201 

) B 

2007-2013 

ACURA 

MDX 

2007-2012 

ACURA 

RDX 

2007-2008 

ACURA 

TSX 

2011-2015 

HONDA 

PILOT 

2009 

HONDA 

PILOT 

550-030^ 

1 B 

2009-2010 

INFINITI 

FX50 

2008-2010 

INFINITI 

EX35 

2008-2010 

INFINITI 

G37 

2007-2010 

INFINITI 

FX35 

2007-2008 

INFINITI 

FX45 

2007-2008 

INFINITI 

G35 

2014-2015 

NISSAN 

ROGUE SELECT 

2011-2015 

NISSAN 

ROGUE 

2012-2014 

NISSAN 

JUKE 

2011-2014 

NISSAN 

CUBE 

2011-2014 

NISSAN 

MURANO 

2011-2012 

NISSAN 

X-TRAIL 

2009-2010 

NISSAN 

370Z 

550-0305 

D 

2015-2018 

INFINITI 

Q70L 

2014-2018 

INFINITI 

Q70 

2014-2017 

INFINITI 

QX50 

2014-2017 

INFINITI 

QX70 

2014-2016 

INFINITI 

QX80 

2014-2015 

INFINITI 

Q60 

2015 

INFINITI 

Q40 

2011-2013 

INFINITI 

FX50 


For updates visit / Les mises a jour, visitez / Para las actualizaciones, visite 
www.densoautoparts.com 
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SENSOR/CAPTEUR 

NUMERICAL LISTING / LISTE NUMERIQUE / 
LISTA NUMERICA 



first time fit 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-0305 (CONT.) 

D 

2011-2013 

INFINITI 

G37 

2011-2013 

INFINITI 

M37 

2011-2013 

INFINITI 

M56 

2011-2013 

INFINITI 

QX56 

2013 

INFINITI 

EX37 

2013 

INFINITI 

FX37 

2011-2012 

INFINITI 

EX35 

2011-2012 

INFINITI 

FX35 

2011-2012 

INFINITI 

G25 

2012 

INFINITI 

M35H 

2011-2018 

NISSAN 

370Z 

2011-2017 

NISSAN 

JUKE 

2011-2017 

NISSAN 

QUEST 

2011-2013 

NISSAN 

LEAF 

550-1019 

D 

2008-2012 

HYUNDAI 

VERACRUZ 

2006-2012 

HYUNDAI 

AZERA 

2009-2010 

HYUNDAI 

SANTA FE 

2007-2010 

HYUNDAI 

ELANTRA 

2014-2015 

KIA 

SED0NA 

2009-2012 

KIA 

SED0NA 

2007-2011 

KIA 

RONDO 

2008-2010 

KIA 

MAGENTIS 

2005-2010 

KIA 

OPTIMA 

2006 

KIA 

MAGENTIS 

550-1021 

3 D 

2007-2010 

HYUNDAI 

ENTOURAGE 

2007-2008 

HYUNDAI 

VERACRUZ 

2006-2008 

HYUNDAI 

SANTA FE 

2006-2008 

KIA 

SEDONA 

550-190 

1 D 

2000-2010 

AUDI 

A8 QUATTRO 

2007-2009 

AUDI 

S8 

2001-2005 

AUDI 

ALLROAD QUATTRO 

2005 

AUDI 

A6 

2005 

AUDI 

A6 QUATTRO 

2001-2003 

AUDI 

A6 QUATTRO 

2000-2003 

AUDI 

A6 

2003 

AUDI 

RS6 

2001-2002 

AUDI 

S8 

2000 

AUDI 

A8 

2003-2005 

BENTLEY 

CONTINENTAL 

2006-2011 

FERRARI 

599 GTB 

2005-2011 

FERRARI 

612 SCAGLIETTI 

2005-2007 

FERRARI 

F430 

2002-2005 

FERRARI 

575 M MARANELLO 

2001 

FERRARI 

550MARANELL0 

2004-2009 

MASERATI 

QUATTROPORTE 

2004-2007 

MASERATI 

COUPE 

2003-2011 

MAYBACH 

57 

2003-2011 

MAYBACH 

62 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-1901 (CONT.) 

D 

2000 

MERCEDES-BENZ 

E430 

2000 

MERCEDES-BENZ 

S500 

2006-2008 

PORSCHE 

CAYMAN 

2005-2008 

PORSCHE 

911 

2005-2008 

PORSCHE 

B0XSTER 

2004-2006 

PORSCHE 

CARRERA GT 

2004-2006 

VOLKSWAGEN 

PHAETON 

550-1902 

D 

2011 

BMW 

ALPINAB7 

2001-2006 

BMW 

325CI 

2001-2006 

BMW 

3251 

2001-2006 

BMW 

325X1 

2001-2006 

BMW 

330CI 

2001-2006 

BMW 

330X1 

2004-2005 

BMW 

5451 

2004-2005 

BMW 

7601 

2003-2005 

BMW 

760LI 

2002-2005 

BMW 

5251 

2002-2005 

BMW 

5301 

2002-2005 

BMW 

7451 

2002-2005 

BMW 

745LI 

2001-2004 

BMW 

3301 

2002-2003 

BMW 

5401 

2002-2003 

BMW 

M3 

2000-2003 

BMW 

M5 

1998-2001 

BMW 

7401 

1998-2001 

BMW 

740IL 

1998-2001 

BMW 

750IL 

1999-2000 

BMW 

3231 

1999-2000 

BMW 

3281 

2000 

BMW 

323CI 

2000 

BMW 

328CI 

1999 

BMW 

323IS 

1999 

BMW 

328IS 

550-190: 

1 D 

2000-2004 

BMW 

X5 

2002-2005 

LAND ROVER 

RANGE ROVER 

2005 

LAND ROVER 

LR3 

550-190' 

1 D 

2007-2009 

AUDI 

S8 

2000-2009 

AUDI 

A8 QUATTRO 

2001-2005 

AUDI 

ALLROAD QUATTRO 

2001-2004 

AUDI 

A6 QUATTRO 

2000-2004 

AUDI 

A6 

2001-2003 

AUDI 

S8 

2003 

AUDI 

RS6 

2000 

AUDI 

A8 

2001-2005 

BMW 

325CI 

2001-2005 

BMW 

3251 

2001-2005 

BMW 

325X1 

2001-2005 

BMW 

330CI 


% 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-1904 (CONT.) 

D 

2001-2004 

BMW 

3301 

2001-2004 

BMW 

330X1 

2000-2003 

BMW 

M5 

2001-2002 

BMW 

5251 

2001-2002 

BMW 

5301 

2000-2002 

BMW 

Z3 

1997-2002 

BMW 

5401 

2002 

BMW 

7451 

2002 

BMW 

745LI 

1997-2001 

BMW 

7401 

1997-2001 

BMW 

740IL 

1997-2001 

BMW 

750IL 

2001 

BMW 

M3 

1999-2000 

BMW 

3231 

1999-2000 

BMW 

3281 

1997-2000 

BMW 

5281 

2000 

BMW 

323CI 

2000 

BMW 

328CI 

1999 

BMW 

323IS 

1999 

BMW 

328IS 

2002-2005 

FERRARI 

575 M MARANELLO 

2003-2011 

MAYBACH 

57 

2003-2011 

MAYBACH 

62 

2011-2012 

MERCEDES-BENZ 

SL63AMG 

2011-2012 

MERCEDES-BENZ 

SL550 

2007-2011 

MERCEDES-BENZ 

CLS63AMG 

2007-2011 

MERCEDES-BENZ 

CLS550 

2011 

MERCEDES-BENZ 

SL65AMG 

2010 

MERCEDES-BENZ 

S400 

2008-2009 

MERCEDES-BENZ 

CL63 AMG 

2008-2009 

MERCEDES-BENZ 

CL65AMG 

2008-2009 

MERCEDES-BENZ 

S63AMG 

2007-2009 

MERCEDES-BENZ 

CL550 

2007-2009 

MERCEDES-BENZ 

E63AMG 

2007-2009 

MERCEDES-BENZ 

E550 

2007-2009 

MERCEDES-BENZ 

S550 

2007-2009 

MERCEDES-BENZ 

SL550 

2006-2009 

MERCEDES-BENZ 

E350 

2006-2009 

MERCEDES-BENZ 

S65AMG 

2005-2009 

MERCEDES-BENZ 

SL65AMG 

2005-2009 

MERCEDES-BENZ 

SLR MCLAREN 

2004-2009 

MERCEDES-BENZ 

SL600 

2001-2009 

MERCEDES-BENZ 

CL600 

2001-2009 

MERCEDES-BENZ 

S600 

2000-2009 

MERCEDES-BENZ 

E320 

2009 

MERCEDES-BENZ 

S450 

2009 

MERCEDES-BENZ 

SL63AMG 

2003-2008 

MERCEDES-BENZ 

SL55AMG 

2006-2007 

MERCEDES-BENZ 

CLK350 

2005-2006 

MERCEDES-BENZ 

CL65AMG 

2003-2006 

MERCEDES-BENZ 

E500 
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SENSOR/CAPTEUR 

NUMERICAL LISTING / LISTE NUMERIQUE / 
LISTA NUMERICA 



first time fit 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

modEle 

MODELO 

550-1904 (CONT.) 

D 

2001-2006 

MERCEDES-BENZ 

CL55AMG 

2001-2006 

MERCEDES-BENZ 

S55AMG 

2000-2006 

MERCEDES-BENZ 

CL500 

2000-2006 

MERCEDES-BENZ 

S430 

2000-2006 

MERCEDES-BENZ 

S500 

2000-2006 

MERCEDES-BENZ 

SL500 

1999-2006 

MERCEDES-BENZ 

E55AMG 

2006 

MERCEDES-BENZ 

CLS55AMG 

2006 

MERCEDES-BENZ 

CLS500 

2006 

MERCEDES-BENZ 

S350 

2000-2002 

MERCEDES-BENZ 

E430 

2000-2002 

MERCEDES-BENZ 

SL600 

2006-2008 

PORSCHE 

CAYMAN 

2005-2008 

PORSCHE 

911 

2005-2008 

PORSCHE 

B0XSTER 

2004-2006 

PORSCHE 

CARRERA GT 

550-1905 

D 

2003-2004 

FERRARI 

ENZ0 

2003-2006 

PORSCHE 

CAYENNE 

2004-2006 

VOLKSWAGEN 

TOUAREG 

550-1908 

w 

2009-2010 

BMW 

5281XDRIVE 

2009-2010 

BMW 

5351XDRIVE 

2008-2010 

BMW 

1281 

2008-2010 

BMW 

1351 

2008-2010 

BMW 

5281 

2008-2010 

BMW 

5351 

2008-2010 

BMW 

X6 

2006-2010 

BMW 

5501 

2006-2010 

BMW 

6501 

2006-2010 

BMW 

7501 

2006-2010 

BMW 

750LI 

2006-2010 

BMW 

M5 

2006-2010 

BMW 

M6 

2006-2010 

BMW 

X3 

2005-2010 

BMW 

X5 

2003-2010 

BMW 

Z4 

2010 

BMW 

5351 GT 

2010 

BMW 

5501 GT 

2010 

BMW 

5501 GT XDRIVE 

2010 

BMW 

7501 XDRIVE 

2010 

BMW 

750LI XDRIVE 

2010 

BMW 

760LI 

2008-2009 

BMW 

M3 

2007-2009 

BMW 

3281 

2007-2009 

BMW 

3351 

2009 

BMW 

3281 XDRIVE 

2009 

BMW 

335D 

2009 

BMW 

3351 XDRIVE 

2007-2008 

BMW 

328X1 

2007-2008 

BMW 

335X1 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-1908 (CONT.) 

w 

2007-2008 

BMW 

ALPINA B7 

2006-2008 

BMW 

760LI 

2008 

BMW 

528X1 

2008 

BMW 

535X1 

2006-2007 

BMW 

5251 

2006-2007 

BMW 

525X1 

2006-2007 

BMW 

5301 

2006-2007 

BMW 

530X1 

2004-2006 

BMW 

M3 

2006 

BMW 

7601 

2007-2009 

MINI 

COOPER 

2007-2011 

ROLLS-ROYCE 

PHANTOM 

550-1911 

1 D 

2014-2015 

ASTON MARTIN 

VANQUISH 

2010-2015 

ASTON MARTIN 

DB9 

2010-2015 

ASTON MARTIN 

V8 VANTAGE 

2015 

ASTON MARTIN 

V12 VANTAGE 

2013 

ASTON MARTIN 

V12 VANTAGE 

2008-2012 

ASTON MARTIN 

DBS 

2012 

ASTON MARTIN 

VIRAGE 

2011 

ASTON MARTIN 

RAPIDE 

2015-2017 

AUDI 

A8 QUATTR0 

2015-2017 

AUDI 

S8 

2014-2017 

AUDI 

RS7 

2014-2015 

AUDI 

R8 

2007-2015 

AUDI 

Q7 

2010-2013 

AUDI 

A8QUATTR0 

2013 

AUDI 

S8 

2008-2012 

AUDI 

R8 

2007-2011 

AUDI 

S6 

2004-2011 

AUDI 

A6 

2004-2011 

AUDI 

A6 QUATTR0 

2004-2009 

AUDI 

S4 

2002-2009 

AUDI 

A4 

2002-2009 

AUDI 

A4 QUATTR0 

2007-2008 

AUDI 

RS4 

2002 

AUDI 

S4 

2011-2016 

BENTLEY 

MULSANNE 

2005-2016 

BENTLEY 

CONTINENTAL 

2016 

BENTLEY 

FLYING SPUR 

2013 

BENTLEY 

FLYING SPUR 

2008-2009 

BENTLEY 

ARNAGE 

2008-2009 

BENTLEY 

BR00KLANDS 

2007-2009 

BENTLEY 

AZURE 

2009-2010 

BMW 

5281 XDRIVE 

2009-2010 

BMW 

5351 XDRIVE 

2008-2010 

BMW 

1281 

2008-2010 

BMW 

1351 

2008-2010 

BMW 

5281 

2008-2010 

BMW 

5351 

2008-2010 

BMW 

X6 




#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-1911 (CONT.) 

D 

2006-2010 

BMW 

5501 

2006-2010 

BMW 

6501 

2006-2010 

BMW 

7501 

2006-2010 

BMW 

750LI 

2006-2010 

BMW 

M5 

2006-2010 

BMW 

M6 

2006-2010 

BMW 

X3 

2005-2010 

BMW 

X5 

2003-2010 

BMW 

Z4 

2010 

BMW 

5351 GT 

2010 

BMW 

5501 GT 

2010 

BMW 

5501 GT XDRIVE 

2010 

BMW 

7501 XDRIVE 

2010 

BMW 

750LI XDRIVE 

2010 

BMW 

760LI 

2008-2009 

BMW 

M3 

2007-2009 

BMW 

3281 

2007-2009 

BMW 

3351 

2009 

BMW 

3281 XDRIVE 

2009 

BMW 

335D 

2009 

BMW 

3351 XDRIVE 

2007-2008 

BMW 

328X1 

2007-2008 

BMW 

335X1 

2007-2008 

BMW 

ALPINA B7 

2006-2008 

BMW 

760LI 

2008 

BMW 

528X1 

2008 

BMW 

535X1 

2006-2007 

BMW 

5251 

2006-2007 

BMW 

525X1 

2006-2007 

BMW 

5301 

2006-2007 

BMW 

530X1 

2004-2006 

BMW 

M3 

2006 

BMW 

7601 

2013-2015 

FERRARI 

F12 BERLINETTA 

2012-2015 

FERRARI 

FF 

2010-2015 

FERRARI 

458 ITALIA 

2009-2014 

FERRARI 

CALIFORNIA 

2007-2009 

FERRARI 

F430 

2012-2015 

LAMBORGHINI 

AVENTAD0R 

2015 

LAMBORGHINI 

HURACAN 

2007-2014 

LAMBORGHINI 

GALLARDO 

2007-2010 

LAMBORGHINI 

MURCIELAG0 

2010-2013 

MASERATI 

QUATTR0P0RTE 

2008-2013 

MASERATI 

GRANTURISM0 

2013 

MASERATI 

GRANCABRI0 

2010-2011 

MASERATI 

GRANCABRI0 

2002-2005 

MASERATI 

SPYDER 

2005 

MASERATI 

GRANSP0RT 

2015 

MCLAREN 

650S 

2012-2014 

MCLAREN 

MP4-12C 

2014 

MCLAREN 

PI 


For updates visit / Les mises a jour, visitez / Para las actualizaciones, visite 
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SENSOR/CAPTEUR 

NUMERICAL LISTING / LISTE NUMERIQUE / 
LISTA NUMERICA 



first time fit 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-1911 (CONT.) 

D 

2007-2009 

MINI 

COOPER 

2009-2017 

PORSCHE 

911 

2014-2016 

PORSCHE 

CAYMAN 

2008-2016 

PORSCHE 

B0XSTER 

2008-2015 

PORSCHE 

CAYENNE 

2015 

PORSCHE 

918SPYDER 

2015 

PORSCHE 

PANAMERA 

2010-2012 

PORSCHE 

PANAMERA 

2009-2012 

PORSCHE 

CAYMAN 

2007-2011 

ROLLS-ROYCE 

PHANTOM 

2008-2010 

TESLA 

ROADSTER 

2007-2014 

VOLKSWAGEN 

T0UAREG 

550-1912 

D 

2013-2014 

BMW 

ACTIVEHYBRID 5 

2013-2014 

BMW 

ACTIVEHYBRID7 

2013-2014 

BMW 

M5 

2013-2014 

BMW 

XI 

2012-2014 

BMW 

6401 

2012-2014 

BMW 

6501 

2012-2014 

BMW 

M6 

2011-2014 

BMW 

7401 

2011-2014 

BMW 

740LI 

2010-2014 

BMW 

5281 

2010-2014 

BMW 

5351 

2010-2014 

BMW 

5501 

2010-2014 

BMW 

7501 

2010-2014 

BMW 

750LI 

2010-2014 

BMW 

760LI 

2010-2014 

BMW 

X3 

2010-2014 

BMW 

X6 

2010-2014 

BMW 

Z4 

2014 

BMW 

535D 

2014 

BMW 

ALPINAB7 

2010-2013 

BMW 

1281 

2010-2013 

BMW 

1351 

2010-2013 

BMW 

X5 

2009-2013 

BMW 

M3 

2013 

BMW 

135IS 

2011-2012 

BMW 

335IS 

2011-2012 

BMW 

5501XDRIVE 

2010-2012 

BMW 

5351GT 

2010-2012 

BMW 

5351 XDRIVE 

2010-2012 

BMW 

7501 XDRIVE 

2010-2012 

BMW 

750LI XDRIVE 

2009-2012 

BMW 

3281 

2009-2012 

BMW 

3281 XDRIVE 

2009-2012 

BMW 

3351 

2009-2012 

BMW 

3351 XDRIVE 

2012 

BMW 

5281 XDRIVE 

2012 

BMW 

6501 XDRIVE 

2012 

BMW 

ALPINAB7 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-1912 (CONT.) 

D 

2010-2011 

BMW 

5501 GT 

2010-2011 

BMW 

5501 GT XDRIVE 

2009-2011 

BMW 

335D 

2011 

BMW 

5351 GT XDRIVE 

2010 

BMW 

5281 XDRIVE 

2010 

BMW 

M5 

2013-2014 

MINI 

COOPER PACEMAN 

2011-2014 

MINI 

COOPER 

2010-2014 

MINI 

COOPER 

2012-2014 

ROLLS-ROYCE 

PHANTOM 

2010-2014 

ROLLS-ROYCE 

GHOST 

2014 

ROLLS-ROYCE 

WRAITH 

550-1913 

D 

2012-2016 

VOLKSWAGEN 

TIGUAN 

2011-2016 

VOLKSWAGEN 

CC 

550-1917 

w 

2015-2016 

BMW 

X4 

2014-2016 

BMW 

5281 

2014-2016 

BMW 

535D 

2014-2016 

BMW 

5351 

2014-2016 

BMW 

5501 

2014-2016 

BMW 

6401 

2014-2016 

BMW 

6501 

2014-2016 

BMW 

M5 

2014-2016 

BMW 

M6 

2014-2016 

BMW 

XI 

2014-2016 

BMW 

X3 

2014-2016 

BMW 

Z4 

2014-2015 

BMW 

7401 

2014-2015 

BMW 

740LI 

2014-2015 

BMW 

7501 

2014-2015 

BMW 

750LI 

2014-2015 

BMW 

760LI 

2015 

BMW 

ALPINAB6 XDRIVE 

2013-2014 

BMW 

3201 

2013-2014 

BMW 

ACTIVEHYBRID 3 

2012-2014 

BMW 

3281 

2012-2014 

BMW 

3351 

2014 

BMW 

328D 

2014 

BMW 

4281 

2014 

BMW 

4351 

2014 

BMW 

ACTIVEHYBRID 5 

2014 

BMW 

ACTIVEHYBRID 7 

2014 

BMW 

ALPINAB7 

2012-2013 

BMW 

335IS 

2012 

BMW 

3281 XDRIVE 

2012 

BMW 

3351 XDRIVE 

2014-2016 

MINI 

COOPER 

2014-2016 

MINI 

COOPER 

2014-2016 

MINI 

COOPER PACEMAN 


% 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-1918 

D 

2015-2016 

BMW 

X4 

2014-2016 

BMW 

5281 

2014-2016 

BMW 

535D 

2014-2016 

BMW 

5351 

2014-2016 

BMW 

5501 

2014-2016 

BMW 

6401 

2014-2016 

BMW 

6501 

2014-2016 

BMW 

M5 

2014-2016 

BMW 

M6 

2014-2016 

BMW 

XI 

2014-2016 

BMW 

X3 

2014-2016 

BMW 

Z4 

2014-2015 

BMW 

7401 

2014-2015 

BMW 

740LI 

2014-2015 

BMW 

7501 

2014-2015 

BMW 

750LI 

2014-2015 

BMW 

760LI 

2015 

BMW 

ALPINAB6 XDRIVE 

2013-2014 

BMW 

3201 

2013-2014 

BMW 

ACTIVEHYBRID 3 

2012-2014 

BMW 

3281 

2012-2014 

BMW 

3351 

2014 

BMW 

328D 

2014 

BMW 

4281 

2014 

BMW 

4351 

2014 

BMW 

ACTIVEHYBRID 5 

2014 

BMW 

ACTIVEHYBRID 7 

2014 

BMW 

ALPINAB7 

2012-2013 

BMW 

335IS 

2012 

BMW 

3281 XDRIVE 

2012 

BMW 

3351 XDRIVE 

2014-2016 

MINI 

COOPER 

2014-2016 

MINI 

COOPER 

2014-2016 

MINI 

COOPERPACEMAN 

2015-2017 

PORSCHE 

CAYENNE 

2015-2017 

PORSCHE 

MACAN 

2016 

PORSCHE 

PANAMERA 

2013-2014 

PORSCHE 

PANAMERA 

550-1922 

D 

2014-2015 

ASTON MARTIN 

VANQUISH 

2010-2015 

ASTON MARTIN 

DB9 

2010-2015 

ASTON MARTIN 

V8 VANTAGE 

2015 

ASTON MARTIN 

VI2 VANTAGE 

2013 

ASTON MARTIN 

VI2 VANTAGE 

2008-2012 

ASTON MARTIN 

DBS 

2011 

ASTON MARTIN 

RAPIDE 

2015-2017 

AUDI 

A8 QUATTR0 

2015-2017 

AUDI 

S8 

2017 

AUDI 

RS7 

2010-2015 

AUDI 

Q7 

2010-2013 

AUDI 

A8 QUATTRO 
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SENSOR/CAPTEUR 

NUMERICAL LISTING / LISTE NUMERIQUE / 
LISTA NUMERICA 



first time fit 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

modEle 

MODELO 

550-1922 (CONT.) 

D 

2013 

AUDI 

S8 

2010-2011 

AUDI 

A6 

2010-2011 

AUDI 

A6 QUATTRO 

2010-2011 

AUDI 

S6 

2007-2008 

AUDI 

S6 

2005-2008 

AUDI 

A6 

2005-2008 

AUDI 

A6 QUATTRO 

2004-2007 

AUDI 

A4 

2004-2007 

AUDI 

A4 QUATTRO 

2004-2007 

AUDI 

S4 

2011 

BMW 

X6 

2009-2015 

BUGATTI 

VEYR0N 16.4 

2009-2016 

PORSCHE 

B0XSTER 

2008-2015 

PORSCHE 

CAYENNE 

2010-2014 

PORSCHE 

PANAMERA 

2014 

PORSCHE 

911 

2009-2012 

PORSCHE 

911 

2009-2012 

PORSCHE 

CAYMAN 

2014 

VOLKSWAGEN 

TOUAREG 

550-230( 

) A 

2008-2010 

INFINITI 

M35 

2008-2010 

INFINITI 

M45 

2007-2010 

INFINITI 

QX56 

2008 

INFINITI 

FX35 

2008 

INFINITI 

FX45 

2007 

INFINITI 

G35 

2006 

INFINITI 

Q45 

2009-2017 

NISSAN 

GT-R 

2008-2017 

NISSAN 

FRONTIER 

2014-2016 

NISSAN 

NV200 

2008-2015 

NISSAN 

ARMADA 

2007-2015 

NISSAN 

TITAN 

2007-2015 

NISSAN 

XTERRA 

2007-2013 

NISSAN 

SENTRA 

2009-2012 

NISSAN 

MURAN0 

2007-2012 

NISSAN 

MAXIMA 

2007-2012 

NISSAN 

PATHFINDER 

2007-2012 

NISSAN 

VERSA 

2006-2012 

NISSAN 

ALTIMA 

2009-2010 

NISSAN 

CUBE 

2008-2010 

NISSAN 

ROGUE 

2007-2009 

NISSAN 

350Z 

2007-2009 

NISSAN 

QUEST 

2007 

NISSAN 

MURANO 

2009-2012 

SUZUKI 

EQUATOR 

550-2301 

1 c 

2005-2007 

INFINITI 

QX56 

2005-2008 

NISSAN 

ARMADA 

2005-2008 

NISSAN 

FRONTIER 

2006-2007 

NISSAN 

MAXIMA 

2005-2007 

NISSAN 

TITAN 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2301 (CONT.) 

c 

2007 

NISSAN 

SENTRA 

2005-2006 

NISSAN 

PATHFINDER 

2005-2006 

NISSAN 

QUEST 

2005-2006 

NISSAN 

XTERRA 

550-2302 

c 

2006-2007 

INFINITI 

M35 

2006-2007 

INFINITI 

M45 

2003-2007 

INFINITI 

FX35 

2003-2007 

INFINITI 

FX45 

2003-2006 

INFINITI 

G35 

2002-2006 

INFINITI 

Q45 

2003-2004 

INFINITI 

M45 

2003 

INFINITI 

QX4 

2003-2006 

NISSAN 

350Z 

2003-2006 

NISSAN 

MURANO 

2002-2004 

NISSAN 

FRONTIER 

2002-2004 

NISSAN 

PATHFINDER 

2002-2004 

NISSAN 

XTERRA 

550-2303 

D 

2004-2006 

INFINITI 

QX56 

2005-2007 

NISSAN 

FRONTIER 

2005-2006 

NISSAN 

ARMADA 

2004-2006 

NISSAN 

QUEST 

2006 

NISSAN 

XTERRA 

2004-2005 

NISSAN 

TITAN 

2004 

NISSAN 

PATHFINDER 

550-2305 

D 

2012-2017 

NISSAN 

NV1500 

2012-2017 

NISSAN 

NV2500 

2012-2017 

NISSAN 

NV3500 

2013 

NISSAN 

NV200 

550-2400 

B 

2009-2017 

BUICK 

ENCLAVE 

2007-2011 

BUICK 

LUCERNE 

2009 

BUICK 

ALLURE 

2009 

BUICK 

LACROSSE 

2008-2013 

CADILLAC 

CTS 

2007-2013 

CADILLAC 

ESCALADE 

2007-2013 

CADILLAC 

ESCALADE ESV 

2007-2013 

CADILLAC 

ESCALADE EXT 

2009-2011 

CADILLAC 

STS 

2007-2011 

CADILLAC 

DTS 

2007-2009 

CADILLAC 

SRX 

2010-2017 

CHEVROLET 

EXPRESS 2500 

2010-2017 

CHEVROLET 

EXPRESS 3500 

2009-2017 

CHEVROLET 

TRAVERSE 

2016 

CHEVROLET 

IMPALA LIMITED 

2012-2015 

CHEVROLET 

CAPTIVA SPORT 

2010-2014 

CHEVROLET 

EXPRESS 1500 

2010-2014 

CHEVROLET 

EXPRESS 4500 

2007-2013 

CHEVROLET 

AVALANCHE 




#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2400 (CONT.) 

B 

2007-2013 

CHEVROLET 

IMPALA 

2007-2013 

CHEVROLET 

SILVERAD01500 

2007-2013 

CHEVROLET 

SILVERADO 2500 HD 

2007-2013 

CHEVROLET 

SILVERADO 3500 HD 

2007-2013 

CHEVROLET 

SUBURBAN 1500 

2007-2013 

CHEVROLET 

SUBURBAN 2500 

2007-2013 

CHEVROLET 

TAHOE 

2011-2012 

CHEVROLET 

MALIBU 

2007-2011 

CHEVROLET 

AVEO 

2007-2011 

CHEVROLET 

AVE05 

2011 

CHEVROLET 

HHR 

2008-2009 

CHEVROLET 

COBALT 

2008-2009 

CHEVROLET 

HHR 

2008-2009 

CHEVROLET 

MALIBU 

2007 

CHEVROLET 

MONTE CARLO 

2007 

CHEVROLET 

SILVERADO 3500 

2010-2017 

GMC 

SAVANA 2500 

2010-2017 

GMC 

SAVANA 3500 

2017 

GMC 

ACADIA LIMITED 

2009-2016 

GMC 

ACADIA 

2007-2015 

GMC 

SIERRA 2500 HD 

2010-2014 

GMC 

SAVANA 1500 

2010-2014 

GMC 

SAVANA 4500 

2007-2014 

GMC 

SIERRA 1500 

2007-2014 

GMC 

SIERRA 3500 HD 

2007-2013 

GMC 

YUKON 

2007-2013 

GMC 

YUKON XL 1500 

2007-2013 

GMC 

YUKON XL 2500 

2008-2009 

HUMMER 

H2 

2009-2010 

PONTIAC 

G3 

2009-2010 

PONTIAC 

G5 

2009-2010 

PONTIAC 

G6 

2008-2009 

PONTIAC 

G8 

2009 

PONTIAC 

G3 WAVE 

2008 

PONTIAC 

GRAND PRIX 

2008 

PONTIAC 

WAVE 

2009-2010 

SATURN 

OUTLOOK 

2007-2010 

SATURN 

VUE 

2008-2009 

SATURN 

AURA 

2007-2008 

SUZUKI 

FORENZA 

2007-2008 

SUZUKI 

RENO 

550-2401 

c 

2007-2008 

BUICK 

ALLURE 

2007-2008 

BUICK 

LACROSSE 

2008 

BUICK 

ENCLAVE 

2009-2015 

CADILLAC 

CTS 

2007 

CADILLAC 

ESCALADE 

2007 

CADILLAC 

ESCALADE ESV 

2007 

CADILLAC 

ESCALADE EXT 

2006 

CADILLAC 

DTS 

2016 

CHEVROLET 

IMPALA LIMITED 
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SENSOR/CAPTEUR 

NUMERICAL LISTING / LISTE NUMERIQUE / 
LISTA NUMERICA 



first time fit 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2401 (CONT.) 

c 

2011-2013 

CHEVROLET 

CAPRICE 

2010-2013 

CHEVROLET 

CORVETTE 

2008-2009 

CHEVROLET 

EXPRESS 1500 

2008-2009 

CHEVROLET 

EXPRESS 2500 

2008-2009 

CHEVROLET 

EXPRESS 3500 

2008-2009 

CHEVROLET 

HHR 

2008-2009 

CHEVROLET 

UPLANDER 

2007-2009 

CHEVROLET 

EQUINOX 

2009 

CHEVROLET 

EXPRESS 4500 

2008 

CHEVROLET 

COBALT 

2008 

CHEVROLET 

MALIBU 

2006-2007 

CHEVROLET 

IMPALA 

2006-2007 

CHEVROLET 

MONTE CARLO 

2007 

CHEVROLET 

AVALANCHE 

2007 

CHEVROLET 

SILVERAD01500 

2007 

CHEVROLET 

SILVERADO 2500 HD 

2007 

CHEVROLET 

SILVERADO 3500 

2007 

CHEVROLET 

SILVERADO 3500 HD 

2007 

CHEVROLET 

SUBURBAN 1500 

2007 

CHEVROLET 

SUBURBAN 2500 

2007 

CHEVROLET 

TAHOE 

2008-2009 

GMC 

SAVANA1500 

2008-2009 

GMC 

SAVANA 2500 

2008-2009 

GMC 

SAVANA3500 

2009 

GMC 

SAVANA 4500 

2007-2008 

GMC 

ACADIA 

2007 

GMC 

SIERRA 1500 

2007 

GMC 

SIERRA 2500 HD 

2007 

GMC 

SIERRA 3500 HD 

2007 

GMC 

YUKON 

2007 

GMC 

YUKON XL 1500 

2007 

GMC 

YUKON XL 2500 

2008-2009 

PONTIAC 

SOLSTICE 

2007-2009 

PONTIAC 

TORRENT 

2007-2008 

PONTIAC 

GRAND PRIX 

2008 

PONTIAC 

G5 

2008 

PONTIAC 

G6 

2008 

PONTIAC 

MONTANA 

2008-2010 

SATURN 

SKY 

2007-2008 

SATURN 

OUTLOOK 

2007 

SATURN 

AURA 

2007-2009 

SUZUKI 

XL-7 

550-2402 

D 

2005-2006 

CADILLAC 

ESCALADE 

2005-2006 

CADILLAC 

ESCALADE ESV 

2005-2006 

CADILLAC 

ESCALADE EXT 

2005-2007 

CHEVROLET 

SILVERAD01500 

2005-2007 

CHEVROLET 

SILVERADO 2500 HD 

2005-2007 

CHEVROLET 

SILVERADO 3500 

2007 

CHEVROLET 

SILVERAD01500 HD 

2005-2006 

CHEVROLET 

AVALANCHE 1500 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2402 (CONT.) 

D 

2005-2006 

CHEVROLET 

AVALANCHE 2500 

2005-2006 

CHEVROLET 

SILVERAD01500 HD 

2005-2006 

CHEVROLET 

SUBURBAN 1500 

2005-2006 

CHEVROLET 

SUBURBAN 2500 

2005-2006 

CHEVROLET 

TAHOE 

2005-2007 

GMC 

SIERRA 1500 

2005-2007 

GMC 

SIERRA 2500 HD 

2007 

GMC 

SIERRA 1500 HD 

2007 

GMC 

SIERRA 3500 CLASSIC 

2005-2006 

GMC 

SIERRA 1500 HD 

2005-2006 

GMC 

SIERRA 3500 

2005-2006 

GMC 

YUKON 

2005-2006 

GMC 

YUKON XL 1500 

2005-2006 

GMC 

YUKON XL 2500 

550-240! 

5 C 

2004 

CADILLAC 

ESCALADE 

2004 

CADILLAC 

ESCALADE ESV 

2004 

CADILLAC 

ESCALADE EXT 

2004 

CHEVROLET 

AVALANCHE 1500 

2004 

CHEVROLET 

AVALANCHE 2500 

2004 

CHEVROLET 

SILVERAD01500 

2004 

CHEVROLET 

SILVERADO 2500 

2004 

CHEVROLET 

SILVERADO 2500 HD 

2004 

CHEVROLET 

SILVERADO 3500 

2004 

CHEVROLET 

SUBURBAN 1500 

2004 

CHEVROLET 

SUBURBAN 2500 

2004 

CHEVROLET 

TAHOE 

2004 

GMC 

SIERRA 1500 

2004 

GMC 

SIERRA 2500 

2004 

GMC 

SIERRA 2500 HD 

2004 

GMC 

SIERRA 3500 

2004 

GMC 

YUKON 

2004 

GMC 

YUKON XL 1500 

2004 

GMC 

YUKON XL 2500 

550-2404 

D 

2001-2005 

CADILLAC 

DEVILLE 

2001-2004 

CADILLAC 

SEVILLE 

2001-2004 

CHEVROLET 

CORVETTE 

550-2405 

c 

2013-2016 

BUICK 

ENCORE 

2012-2016 

BUICK 

VERANO 

2011-2015 

BUICK 

REGAL 

2010-2015 

BUICK 

LACROSSE 

2010 

BUICK 

ALLURE 

2014-2016 

CADILLAC 

ESCALADE 

2014-2016 

CADILLAC 

ESCALADE ESV 

2014-2015 

CADILLAC 

ELR 

2013-2015 

CADILLAC 

ATS 

2013-2015 

CADILLAC 

XTS 

2010-2015 

CADILLAC 

SRX 

2014 

CADILLAC 

CTS 


% 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2405 (CONT.) 

c 

2015-2016 

CHEVROLET 

SUBURBAN 

2014-2016 

CHEVROLET 

IMPALA 

2014-2016 

CHEVROLET 

SILVERAD01500 

2014-2016 

CHEVROLET 

SILVERADO 2500 HD 

2014-2016 

CHEVROLET 

SILVERADO 3500 HD 

2014-2016 

CHEVROLET 

TAHOE 

2016 

CHEVROLET 

MALIBU LIMITED 

2016 

CHEVROLET 

SUBURBAN 3500 HD 

2014-2015 

CHEVROLET 

SPARK EV 

2013-2015 

CHEVROLET 

MALIBU 

2013-2015 

CHEVROLET 

TRAX 

2011-2015 

CHEVROLET 

CRUZE 

2011-2015 

CHEVROLET 

VOLT 

2010-2015 

CHEVROLET 

CAMARO 

2013-2014 

CHEVROLET 

SPARK 

2012-2014 

CHEVROLET 

ORLANDO 

2012-2014 

CHEVROLET 

SONIC 

2010-2014 

CHEVROLET 

EQUINOX 

2014 

CHEVROLET 

IMPALA LIMITED 

2014 

CHEVROLET 

SUBURBAN 1500 

2010 

CHEVROLET 

COBALT 

2010 

CHEVROLET 

HHR 

2010 

CHEVROLET 

MALIBU 

2015-2016 

GMC 

SIERRA 1500 

2015-2016 

GMC 

SIERRA 3500 HD 

2015-2016 

GMC 

YUKON XL 

2014-2016 

GMC 

YUKON 

2016 

GMC 

CANYON 

2016 

GMC 

SIERRA 2500 HD 

2010-2014 

GMC 

TERRAIN 

2014 

GMC 

YUKON XL 1500 

2011 

SAAB 

9-4X 

550-2406 

c 

2007-2012 

CHEVROLET 

COLORADO 

2007-2012 

GMC 

CANYON 

2009-2010 

HUMMER 

H3T 

2006-2010 

HUMMER 

H3 

2007-2008 

ISUZU 

1-290 

2007-2008 

ISUZU 

1-370 

2009 

PONTIAC 

MONTANA 

550-2407 

D 

2006-2007 

BUICK 

RAINIER 

2004-2007 

CADILLAC 

CTS 

2004-2006 

CADILLAC 

SRX 

2006-2009 

CHEVROLET 

TRAILBLAZER 

2006 

CHEVROLET 

SSR 

2006 

CHEVROLET 

TRAILBLAZER EXT 

2006-2009 

GMC 

ENVOY 

2006 

GMC 

ENVOY XL 

2006-2008 

ISUZU 

ASCENDER 

2005-2009 

SAAB 

9-7X 
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SENSOR/CAPTEUR 

NUMERICAL LISTING / LISTE NUMERIQUE / 
LISTA NUMERICA 



first time fit 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2408 

c 

2004-2009 

CADILLAC 

XLR 

2005-2008 

CADILLAC 

STS 

2005-2009 

CHEVROLET 

CORVETTE 

550-240* 

) D 

1997-2000 

CHEVROLET 

CORVETTE 

550-241( 

) D 

2016-2017 

BUICK 

CASCADA 

2017 

CADILLAC 

XT5 

2015-2016 

CADILLAC 

SRX 

2015 

CADILLAC 

ATS 

2017 

CHEVROLET 

IMPALA 

2015-2016 

CHEVROLET 

COLORADO 

2012-2015 

CHEVROLET 

CAMAR0 

2015 

CHEVROLET 

SONIC 

2015 

CHEVROLET 

SPARK 

2014 

CHEVROLET 

SS 

2015 

GMC 

CANYON 

550-250( 

) B 

2011-2014 

CHRYSLER 

TOWN & COUNTRY 

2010-2014 

CHRYSLER 

300 

2011-2015 

DODGE 

DURANGO 

2010-2015 

DODGE 

CHARGER 

2011-2014 

DODGE 

GRAND CARAVAN 

2011-2014 

DODGE 

JOURNEY 

2010-2014 

DODGE 

CHALLENGER 

2014-2015 

FIAT 

500L 

2012-2014 

FIAT 

500 

2013-2014 

JEEP 

WRANGLER 

2011-2014 

JEEP 

GRAND CHEROKEE 

2012-2014 

RAM 

C/V 

2014 

RAM 

PROMASTER 1500 

2014 

RAM 

PROMASTER 2500 

2014 

RAM 

PROMASTER 3500 

2011-2013 

RAM 

1500 

2011-2013 

RAM 

2500 

2011-2013 

RAM 

3500 

2012 

RAM 

4500 

2012 

RAM 

5500 

550-250' 

1 B 

2009-2010 

CHRYSLER 

TOWN & COUNTRY 

2007-2008 

CHRYSLER 

300 

2009-2010 

DODGE 

JOURNEY 

2008-2010 

DODGE 

GRAND CARAVAN 

2010 

DODGE 

RAM 4500 

2010 

DODGE 

RAM 5500 

2009 

DODGE 

RAM 1500 PICKUP 

2009 

DODGE 

RAM 2500 PICKUP 

2008 

DODGE 

CHALLENGER 

2008 

DODGE 

CHARGER 

2008 

DODGE 

MAGNUM 

2009-2010 

JEEP 

WRANGLER 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-250' 

1 (CONT.) 

B 

2008-2010 

JEEP 

COMMANDER 

2008-2010 

JEEP 

GRAND CHEROKEE 

550-2502 

c 

2011-2014 

CHRYSLER 

200 

2008-2010 

CHRYSLER 

PT CRUISER 

2007-2010 

CHRYSLER 

SEBRING 

2007-2009 

CHRYSLER 

ASPEN 

2006-2008 

CHRYSLER 

PACIFICA 

2006-2008 

CHRYSLER 

TOWN & COUNTRY 

2005-2007 

CHRYSLER 

300 

2005 

CHRYSLER 

CROSSFIRE 

2008-2014 

DODGE 

AVENGER 

2007-2012 

DODGE 

CALIBER 

2007-2011 

DODGE 

NITRO 

2007-2009 

DODGE 

DURANGO 

2006-2007 

DODGE 

CARAVAN 

2006-2007 

DODGE 

CHARGER 

2006-2007 

DODGE 

GRAND CARAVAN 

2005-2007 

DODGE 

MAGNUM 

2007-2017 

JEEP 

COMPASS 

2007-2017 

JEEP 

PATRIOT 

2011-2012 

JEEP 

WRANGLER 

2005-2012 

JEEP 

LIBERTY 

2007-2008 

JEEP 

WRANGLER 

2005-2007 

JEEP 

GRAND CHEROKEE 

2007 

JEEP 

COMMANDER 

2011 

RAM 

DAKOTA 

2010-2012 

SUZUKI 

KIZASHI 

550-250: 

S D 

2009-2010 

CHRYSLER 

300 

2015-2017 

DODGE 

VIPER 

2015 

DODGE 

CHALLENGER 

2008-2012 

DODGE 

CHALLENGER 

2009-2010 

DODGE 

CHARGER 

2013-2014 

SRT 

VIPER 

550-25CM 

\ c 

2008-2010 

DODGE 

DAKOTA 

2008 

DODGE 

RAM 1500 PICKUP 

2008 

DODGE 

RAM 2500 PICKUP 

2008-2009 

MITSUBISHI 

RAIDER 

550-2505 

c 

2004-2008 

CHRYSLER 

CROSSFIRE 

2002-2004 

CHRYSLER 

300M 

2002-2004 

CHRYSLER 

CONCORDE 

2002-2004 

CHRYSLER 

INTREPID 

2004 

CHRYSLER 

PACIFICA 

2002-2003 

CHRYSLER 

TOWN & COUNTRY 

2002-2003 

CHRYSLER 

VOYAGER 

2002 

CHRYSLER 

PROWLER 

2008-2010 

DODGE 

VIPER 

2003-2006 

DODGE 

VIPER 




#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2505 (CONT.) 

c 

2002-2004 

DODGE 

INTREPID 

2002-2003 

DODGE 

CARAVAN 

2002-2003 

DODGE 

GRAND CARAVAN 

2004 

ISUZU 

RODEO 

2002-2004 

JEEP 

GRAND CHEROKEE 

2002-2004 

JEEP 

LIBERTY 

2004-2006 

MITSUBISHI 

ENDEAVOR 

2004-2006 

MITSUBISHI 

GALANT 

550-2601 

3 C 

2013-2014 

FORD 

C-MAX 

2011-2014 

FORD 

EDGE 

2011-2014 

FORD 

EXPEDITION 

2011-2014 

FORD 

EXPLORER 

2011-2014 

FORD 

F-250 SUPER DUTY 

2011-2014 

FORD 

F-350 SUPER DUTY 

2011-2014 

FORD 

FIESTA 

2011-2014 

FORD 

FLEX 

2010-2014 

FORD 

E-150VAN 

2010-2014 

FORD 

E-250VAN 

2010-2014 

FORD 

E-350 SUPER DUTY 

2010-2014 

FORD 

FOCUS 

2010-2014 

FORD 

FUSION 

2010-2014 

FORD 

TAURUS 

2010-2014 

FORD 

TRANSIT CONNECT 

2009-2014 

FORD 

ESCAPE 

2009-2014 

FORD 

F-150 

2014 

FORD 

E-450 SUPER DUTY 

2014 

FORD 

MUSTANG 

2010-2012 

FORD 

E-450 SUPER DUTY 

2010-2012 

FORD 

MUSTANG 

2011-2015 

LINCOLN 

NAVIGATOR 

2011-2014 

LINCOLN 

MKS 

2011-2014 

LINCOLN 

MKT 

2011-2014 

LINCOLN 

MKX 

2010-2014 

LINCOLN 

MKZ 

2011 

LINCOLN 

TOWN CAR 

2008-2011 

MAZDA 

TRIBUTE 

2010-2011 

MERCURY 

MILAN 

2009-2011 

MERCURY 

MARINER 

2011 

MERCURY 

GRAND MARQUIS 

2012 

VPG 

MV-1 

550-260 

1 D 

2002-2005 

FORD 

EXPLORER 

2003-2004 

FORD 

EXPEDITION 

2003-2005 

LINCOLN 

AVIATOR 

2003-2004 

LINCOLN 

NAVIGATOR 

2002-2005 

MERCURY 

MOUNTAINEER 

550-260: 

2 D 

2005-2006 

FORD 

EXPEDITION 

2004-2005 

FORD 

FREESTAR 

2005-2006 

LINCOLN 

NAVIGATOR 


For updates visit / Les mises a jour, visitez / Para las actualizaciones, visite 
www.densoautoparts.com 


81 




































































SENSOR/CAPTEUR 

NUMERICAL LISTING / LISTE NUMERIQUE / 
LISTA NUMERICA 



first time fit 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2602 (CONT.) 

D 

2004-2005 

MERCURY 

MONTEREY 

550-2701 

) c 

2013-2014 

SUBARU 

WRX 

2013-2014 

SUBARU 

XV CROSSTREK 

2008-2014 

SUBARU 

IMPREZA 

2008-2014 

SUBARU 

LEGACY 

2008-2014 

SUBARU 

OUTBACK 

2008-2014 

SUBARU 

TRIBECA 

2007-2014 

SUBARU 

FORESTER 

2013 

SUBARU 

WRX STI 

550-2701 

1 c 

2008-2011 

SUBARU 

TRIBECA 

2004-2008 

SUBARU 

LEGACY 

2006-2007 

SUBARU 

B9 TRIBECA 

2004-2007 

SUBARU 

OUTBACK 

550-2801 

) c 

2013-2015 

MERCEDES-BENZ 

G63 AMG 

2010-2015 

MERCEDES-BENZ 

ML550 

2009-2015 

MERCEDES-BENZ 

G550 

2013-2014 

MERCEDES-BENZ 

B250 

2013-2014 

MERCEDES-BENZ 

E400 

2013-2014 

MERCEDES-BENZ 

GL63AMG 

2013-2014 

MERCEDES-BENZ 

SL65AMG 

2012-2014 

MERCEDES-BENZ 

CLS550 

2012-2014 

MERCEDES-BENZ 

SL63 AMG 

2012-2014 

MERCEDES-BENZ 

SL550 

2011-2014 

MERCEDES-BENZ 

SLSAMG 

2010-2014 

MERCEDES-BENZ 

C250 

2010-2014 

MERCEDES-BENZ 

E63 AMG 

2010-2014 

MERCEDES-BENZ 

E350 

2010-2014 

MERCEDES-BENZ 

E550 

2010-2014 

MERCEDES-BENZ 

GL350 

2010-2014 

MERCEDES-BENZ 

GL450 

2010-2014 

MERCEDES-BENZ 

GL550 

2010-2014 

MERCEDES-BENZ 

ML63AMG 

2010-2014 

MERCEDES-BENZ 

ML350 

2008-2014 

MERCEDES-BENZ 

C63AMG 

2008-2014 

MERCEDES-BENZ 

C300 

2007-2014 

MERCEDES-BENZ 

C350 

2012-2013 

MERCEDES-BENZ 

CL600 

2012-2013 

MERCEDES-BENZ 

CLS63 AMG 

2012-2013 

MERCEDES-BENZ 

E300 

2012-2013 

MERCEDES-BENZ 

S350 

2012-2013 

MERCEDES-BENZ 

SLK250 

2011-2013 

MERCEDES-BENZ 

S63 AMG 

2011-2013 

MERCEDES-BENZ 

S65AMG 

2011-2013 

MERCEDES-BENZ 

S400 

2011-2013 

MERCEDES-BENZ 

S550 

2011-2013 

MERCEDES-BENZ 

S600 

2010-2013 

MERCEDES-BENZ 

CL63AMG 

2010-2013 

MERCEDES-BENZ 

CL65AMG 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2800 (CONT.) 

c 

2010-2013 

MERCEDES-BENZ 

CL550 

2010-2013 

MERCEDES-BENZ 

GLK350 

2010-2013 

MERCEDES-BENZ 

R350 

2007-2013 

MERCEDES-BENZ 

SLK55AMG 

2007-2013 

MERCEDES-BENZ 

SLK350 

2013 

MERCEDES-BENZ 

GLK250 

2010-2011 

MERCEDES-BENZ 

ML450 

2009-2011 

MERCEDES-BENZ 

SLK300 

2003-2011 

MERCEDES-BENZ 

G55AMG 

2010 

MERCEDES-BENZ 

CL600 

2008-2009 

MERCEDES-BENZ 

C230 

2007-2009 

MERCEDES-BENZ 

CLK63 AMG 

2007-2009 

MERCEDES-BENZ 

CLK550 

2006-2009 

MERCEDES-BENZ 

CLK350 

2007-2008 

MERCEDES-BENZ 

SLK280 

2002-2008 

MERCEDES-BENZ 

G500 

2008 

MERCEDES-BENZ 

R550 

2007 

MERCEDES-BENZ 

C280 

2006 

MERCEDES-BENZ 

CLK55AMG 

2006 

MERCEDES-BENZ 

CLK500 

2008-2016 

SMART 

FORTWO 

550-2901 

) D 

2007-2013 

SUZUKI 

GRAND VITARA 

2007-2013 

SUZUKI 

SX4 

2012 

SUZUKI 

SX4 CROSSOVER 

2005-2006 

SUZUKI 

XL-7 

550-290' 

1 D 

2004-2011 

VOLVO 

XC90 

2004-2009 

VOLVO 

S60 

2004-2007 

VOLVO 

V70 

2004-2007 

VOLVO 

XC70 

2004-2006 

VOLVO 

S80 

550-290: 

! D 

2010-2011 

SAAB 

9-3X 

2008-2011 

SAAB 

9-3 

2008-2011 

SAAB 

9-5 

550-290' 

1 D 

2003-2007 

SAAB 

9-3 

2003-2007 

SAAB 

9-5 

2008-2009 

SATURN 

ASTRA 

550-2905 

D 

2007-2012 

MITSUBISHI 

GALANT 

2010-2011 

MITSUBISHI 

ENDEAVOR 

2006-2011 

MITSUBISHI 

ECLIPSE 

2006-2008 

MITSUBISHI 

ENDEAVOR 

2003-2006 

MITSUBISHI 

MONTERO 

2003-2004 

MITSUBISHI 

MONTERO SPORT 

550-2906 

D 

2012-2014 

VOLVO 

XC90 

550-2907 

D 

2007-2012 

MITSUBISHI 

GALANT 


% 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-2907 (CONT.) 

D 

2012 

MITSUBISHI 

ECLIPSE 

2011 

MITSUBISHI 

ENDEAVOR 

2006-2007 

MITSUBISHI 

ECLIPSE 

550-2908 

D 

2005-2006 

SUZUKI 

VERONA 

550-3001 

N 

2011-2015 

HYUNDAI 

SONATA 

2011-2014 

HYUNDAI 

ACCENT 

2009-2013 

HYUNDAI 

ELANTRA 

2010-2012 

HYUNDAI 

GENESIS COUPE 

2012-2013 

KIA 

FORTE5 

2011-2013 

KIA 

OPTIMA 

2011-2013 

KIA 

SORENTO 

2010-2013 

KIA 

FORTE 

2010-2013 

KIA 

FORTEKOUP 

2010-2013 

KIA 

SOUL 

2009 

KIA 

SORENTO 

550-3002 

N 

2013-2017 

HYUNDAI 

ELANTRA GT 

2013-2017 

HYUNDAI 

SANTAFE 

2015-2016 

HYUNDAI 

ELANTRA 

2014-2016 

HYUNDAI 

EQUUS 

2013-2016 

HYUNDAI 

GENESIS COUPE 

2015 

HYUNDAI 

SANTA FE XL 

2015 

HYUNDAI 

SONATA 

2014-2016 

KIA 

CADENZA 

2014 

KIA 

SORENTO 

550-300: 

: n 

2012-2015 

MAZDA 

5 

2007-2015 

MAZDA 

CX-9 

2006-2015 

MAZDA 

MX-5 Ml AT A 

2011-2014 

MAZDA 

2 

2005-2013 

MAZDA 

6 

2004-2013 

MAZDA 

3 

2007-2012 

MAZDA 

CX-7 

2004-2011 

MAZDA 

RX-8 

2006-2010 

MAZDA 

5 

550-300' 

1 N 

2012-2015 

HONDA 

CROSSTOUR 

2011-2013 

HONDA 

CR-V 

2010-2011 

HONDA 

ACCORD CROSSTOUR 

550-3005 

N 

2014-2015 

NISSAN 

TITAN 

2015 

NISSAN 

VERSA 

2012-2014 

NISSAN 

MAXIMA 

2012-2013 

NISSAN 

XTERRA 

2011-2013 

NISSAN 

FRONTIER 

2013 

NISSAN 

SENTRA 

2011-2012 

NISSAN 

ALTIMA 

550-3006 

N 

2014-2017 

NISSAN 

ROGUE 
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SENSOR/CAPTEUR 

NUMERICAL LISTING / LISTE NUMERIQUE / 
LISTA NUMERICA 



first time fit 


% 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

modEle 

MODELO 

550-3007 

N 

2016-2017 

INFINITI 

Q50 

2017 

INFINITI 

Q60 

2014 

INFINITI 

QX60 

2013 

INFINITI 

JX35 

2016-2017 

NISSAN 

MAXIMA 

2015-2017 

NISSAN 

MURAN0 

2013-2017 

NISSAN 

ALTIMA 

2013-2017 

NISSAN 

PATHFINDER 

550-3008 

N 

2011-2014 

CHRYSLER 

200 

2008-2010 

CHRYSLER 

PT CRUISER 

2007-2010 

CHRYSLER 

SEBRING 

2006-2008 

CHRYSLER 

PACIFICA 

2006-2007 

CHRYSLER 

TOWN & COUNTRY 

2005-2007 

CHRYSLER 

300 

2008-2014 

DODGE 

AVENGER 

2007-2012 

DODGE 

CALIBER 

2006-2007 

DODGE 

CARAVAN 

2006-2007 

DODGE 

CHARGER 

2006-2007 

DODGE 

GRAND CARAVAN 

2005-2007 

DODGE 

MAGNUM 

2007-2013 

JEEP 

COMPASS 

2007-2013 

JEEP 

PATRIOT 

2005-2007 

JEEP 

GRAND CHEROKEE 

2005-2006 

JEEP 

LIBERTY 

2006 

JEEP 

COMMANDER 

2016-2017 

MITSUBISHI 

l-MIEV 

2015-2017 

MITSUBISHI 

LANCER 

2015-2017 

MITSUBISHI 

OUTLANDER 

2015-2017 

MITSUBISHI 

OUTLANDERSPORT 

2015-2017 

MITSUBISHI 

RVR 

2017 

MITSUBISHI 

MIRAGE 

2017 

MITSUBISHI 

MIRAGE G4 

2015 

MITSUBISHI 

MIRAGE 

2011-2012 

MITSUBISHI 

OUTLANDERSPORT 

2008-2012 

MITSUBISHI 

LANCER 

2007-2012 

MITSUBISHI 

OUTLANDER 

2010-2013 

SUZUKI 

KIZASHI 

550-300* 

) N 

2017 

ACURA 

NSX 

2016-2017 

HONDA 

PILOT 

2017 

HONDA 

RIDGELINE 

550-301( 

) N 

2016-2017 

ACURA 

ILX 

2016-2017 

ACURA 

MDX 

2016-2017 

ACURA 

RDX 

2015-2017 

ACURA 

TLX 

550-301' 

1 N 

2016 

ACURA 

RLX 

2014-2015 

ACURA 

MDX 

2013-2015 

ACURA 

RDX 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-301: 

$ N 

2017 

GENESIS 

G80 

2015-2016 

HYUNDAI 

ACCENT 

2015-2016 

HYUNDAI 

GENESIS 

2014-2017 

KIA 

SORENTO 

2014 

KIA 

CADENZA 

550-30V 

1 N 

2014-2015 

INFINITI 

Q50 

2014 

INFINITI 

QX50 

550-3015 

N 

2013-2015 

ACURA 

ILX 

550-3017 

N 

2017 

GENESIS 

G90 

2017 

HYUNDAI 

ACCENT 

2017 

HYUNDAI 

ELANTRA 

2014-2016 

KIA 

OPTIMA 

550-301! 

; n 

2008-2010 

CHRYSLER 

TOWN & COUNTRY 

2008-2009 

CHRYSLER 

SEBRING 

2008 

CHRYSLER 

300 

2009-2010 

DODGE 

JOURNEY 

2008-2010 

DODGE 

GRAND CARAVAN 

2008 

DODGE 

CHARGER 

2008 

DODGE 

MAGNUM 

2009-2012 

VOLKSWAGEN 

ROUTAN 

550-301' 

) N 

2015-2016 

CHRYSLER 

200 

2013-2016 

DODGE 

DART 

2015 

JEEP 

RENEGADE 

550-302( 

) N 

2011-2013 

VOLVO 

S60 

2010-2013 

VOLVO 

XC60 

2008-2013 

VOLVO 

XC70 

2007-2013 

VOLVO 

C30 

2007-2013 

VOLVO 

S80 

2006-2013 

VOLVO 

C70 

2007-2011 

VOLVO 

S40 

2005-2011 

VOLVO 

V50 

2008-2010 

VOLVO 

V70 

2008 

VOLVO 

XC90 

550-302' 

1 N 

2014-2016 

VOLVO 

S60 

2014-2016 

VOLVO 

S80 

2014-2016 

VOLVO 

XC60 

2014-2016 

VOLVO 

XC70 

2015 

VOLVO 

V60 

2015 

VOLVO 

V60 CROSS COUNTRY 

550-3022 

N 

2015 

JAGUAR 

XJ 

2015 

JAGUAR 

XJR 

2008-2015 

LAND ROVER 

LR2 

2012-2014 

LAND ROVER 

RANGE ROVER 


#PART 

PIECE 

PARTE 

MFR/ 

MARQUE 

FABRICANTE 

MODEL 

MODULE 

MODELO 

550-3022 (CONT.) 

N 

2010-2014 

LAND ROVER 

LR4 

2010-2014 

LAND ROVER 

RANGE ROVER 

2010-2014 

LAND ROVER 

RANGE ROVER SPORT 

550-3023 

N 

2016-2017 

JAGUAR 

XF 

2016-2017 

JAGUAR 

XJR 

2015-2017 

JAGUAR 

F-TYPE 

2015-2017 

JAGUAR 

XJ 

2017 

JAGUAR 

F-PACE 

2017 

JAGUAR 

XE 

2016-2017 

LAND ROVER 

DISCOVERY SPORT 

2016-2017 

LAND ROVER 

RANGE ROVER 

2017 

LAND ROVER 

RANGE ROVER 

2016 

LAND ROVER 

LR4 

2016 

LAND ROVER 

RANGE ROVER SPORT 


For updates visit / Les mises a jour, visitez / Para las actualizaciones, visite 
www.densoautoparts.com 
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SENSOR /CAPTEUR 

INTERCHANGE / ECHANGE INTERCAMBIO 



first time fit 




ACURA 

DENSO 

42753-STK-A04 

550-0206 

42753-TL2-A52 

550-0203 

42753TX4A5M1 

550-3011 

42753TX4A51 

550-3011 

42753TX4A511 

550-3011 

42753TX4A511-M1 

550-3011 

42753TX6A8M1 

550-3015 

42753TX6A81 

550-3015 

42753TX6A811 

550-3015 

42753TX6A811 Ml 

550-3015 

42753TX6A8111 

550-3015 

42753-TZ3-A51 

550-3010 

AUDI 

DENSO 

4D0-207-275A 

550-1904 

4D0-207-275D 

550-1904 

4D0-907-275 

550-1901 

4D0-907-275A 

550-1904 

4D0-907-275B 

550-1911 

4D0-907-275C 

550-1901 

4D0-907-275D 

550-1904 

4D0-907-275E 

550-1901 

4F0-907-275 

550-1911 

4F0-907-275A 

550-1922 

4F0-907-275B 

550-1911 

4F0-907-275C 

550-1922 

4F0-907-275D 

550-1911 

4F0-907-275E 

550-1922 

4F0-907-275H 

550-1922 

7PP-907-275D 

550-1911 

7PP-907-275F 

550-1911 

BMW 

DENSO 

36106790054 

550-1912 

36106798872 

550-1917 

36106856227 

550-1912 

36112360420 

550-1902 

36118378681 

550-1904 

36118378682 

550-1902 

36146752128 

550-1903 

36236771034 

550-1908 

36236779490 

550-1908 

36236781847 

550-1908 

36236786896 

550-1922 

36236798726 

550-1908 

YBD000060 

550-1903 

BUICK 

DENSO 

10394110 

550-2401 

12768826 

550-2405 

13581558 

550-2405 

15921013 

550-2401 


CHRYSLER 

DENSO 

56029 398AB 

550-2500 

4313057L00 

550-3008 

5096808AA 

550-2505 

5139640AA 

550-3008 

5142340AA 

550-2502 

43130057L00 

550-3008 

52088990AC 

550-2505 

52088990AD 

550-2505 

52088990AE 

550-2505 

56029398AA 

550-2500 

56029398AB 

550-2500 

56029400AD 

550-2503 

56029400AE 

550-2503 

56029465AB 

550-2502 

56029479AA 

550-2502 

56029479AB 

550-2502 

56029526AA 

550-3008 

56029527AA 

550-3018 

56053030AA 

550-3008 

56053030AB 

550-3008 

56053031AB 

550-3018 

56053031AC 

550-3018 

68001696AA 

550-3008 

68001696AB 

550-3008 

68001698AA 

550-3018 

68001698AB 

550-3018 

68078768AA 

550-3018 

68078861AA 

550-3008 

68105280AC 

550-3018 

68105280AD 

550-3019 

68105280AE 

550-3019 

68105280AF 

550-3018 

68193586AA 

550-3018 

68193586AB 

550-3018 

68193586AC 

550-3019 

DODGE 

DENSO 

7B0907253A 

550-3018 

4250A225 

550-3008 

4250B668 

550-3008 

4250B975 

550-3008 

4250C276 

550-3008 

4250D585 

550-3008 

4313057L00 

550-3008 

5139640AA 

550-3008 

43130057L00 

550-3008 

56029319AA 

550-2504 

56029319AB 

550-2504 

56029319AC 

550-2504 

56029359AB 

550-2501 

56029359AC 

550-2501 

56029465AB 

550-2502 


BUICK 

DENSO 

22853741 

550-2400 

22854866 

550-2405 

25799331 

550-2400 

25920615 

550-2400 

CADILLAC 

DENSO 

12768826 

550-2405 

13581558 

550-2405 

13586335 

550-2400 

15114379 

550-2402 

15136883 

550-2403 

15268606 

550-2401 

15825475 

550-2401 

20922900 

550-2405 

20925924 

550-2401 

22853741 

550-2400 

22854866 

550-2405 

22959744 

550-2405 

25731358 

550-2404 

25758220 

550-2408 

25773946 

550-2404 

25774006 

550-2407 

25799331 

550-2400 

25920615 

550-2400 

CHEVROLET 

DENSO 

10394110 

550-2401 

10438853 

550-2409 

12768826 

550-2405 

13581558 

550-2405 

13586335 

550-2400 

15114379 

550-2402 

15122618 

550-2406 

15825475 

550-2401 

15921013 

550-2401 

20964159 

550-2410 

22853741 

550-2400 

22854866 

550-2405 

25758220 

550-2408 

25773946 

550-2404 

25774006 

550-2407 

25799331 

550-2400 

25920615 

550-2400 

25981210 

550-2409 

CHRYSLER 

DENSO 

7B0907253A 

550-3018 

4250A225 

550-3008 

4250B668 

550-3008 

4250B975 

550-3008 

4250C276 

550-3008 

4250D585 

550-3008 


Cross reference information is provided as a guide only. Please refer to the applications guide for more detail. Les informations de references croisees sont fournies comme 
guide seulement. Svp vous referer au guide d'application pour plus de detail. Las referencias de equivalentes se brindan exdusivamente como guia. Se recomienda consultar 
la seccion de informacion de aplicacion para obtener detalles sobre aplicaciones especificas. Use esta tabla solo como referenda. 
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SENSOR / CAPTEUR 

INTERCHANGE / ECHANGE INTERCAMBIO 



first time fit 


DODGE 

DENSO 

56029465AC 

550-2502 

56029479AA 

550-2502 

56029479AB 

550-2502 

56029481AB 

550-2501 

56029526AA 

550-3008 

56029527AA 

550-3018 

56053030AA 

550-3008 

56053030AB 

550-3008 

56053031AB 

550-3018 

56053031 AC 

550-3018 

56053036AA 

550-2502 

68001696AA 

550-3008 

68001696AB 

550-3008 

68001698AA 

550-3018 

68001698AB 

550-3018 

68078768AA 

550-3018 

68078861AA 

550-3008 

68105280AC 

550-3018 

68105280AD 

550-3019 

68105280AE 

550-3019 

68105280AF 

550-3018 

68137699AA 

550-2504 

68193586AA 

550-3018 

68193586AB 

550-3018 

68193586AC 

550-3019 

FERRARI 

DENSO 

193867 

550-1905 

224548 

550-1904 

224549 

550-1901 

224551 

550-1905 

228887 

550-1911 

239298 

550-1911 

248887 

550-1911 

282189 

550-1911 

95536166101 

550-1905 

FORD 

DENSO 

4L2T-1A150-BB 

550-2601 

4L2Z1Z150 BA 

550-2601 

4L2Z-1A150-BA 

550-2601 

5L1Z1A150AA 

550-2602 

9L3T-1A180-AF 

550-2600 

GM 

DENSO 

13586335 

550-2400 

13598771 

550-2400 

20925925 

550-2410 

22853740 

550-2400 

25740352 

550-2400 

25774007 

550-2407 


GMC 

DENSO 

10394110 

550-2401 

12768826 

550-2405 

13581558 

550-2405 

13586335 

550-2400 

15114379 

550-2402 

15122618 

550-2406 

15825475 

550-2401 

15921013 

550-2401 

22853741 

550-2400 

22854866 

550-2405 

25774006 

550-2407 

25920615 

550-2400 

HONDA 

DENSO 

42753-S2A-305 

550-0204 

42753-S2A-315 

550-0204 

42753-STK-A02 

550-0206 

42753-STK-A03 

550-0206 

42753-STK-A04 

550-0206 

42753-SWA-305 

550-0205 

42753-SWA-306 

550-0204 

42753-SWA-315 

550-0205 

42753-SWA-316 

550-0204 

42753-SWA-A040 

550-0205 

42753-SWA-A540 

550-0204 

42753-SYV-A52 

550-0203 

42753-SYV-A510 

550-0203 

42753-SYV-A520 

550-0203 

42753-SZA-A12 

550-0201 

42753-SZA-A110 

550-0201 

42753-SZA-A120 

550-0201 

42753-SZA-A121 

550-0201 

42753-SZA-A130 

550-0201 

42753-SZA-A131 

550-0201 

42753-T6N-A01 

550-3009 

42753-TG7-A51 

550-3009 

42753-TL2-A52 

550-0203 

42753-TLA-A52 

550-0203 

42753TP6A82 

550-3004 

42753TP6A820M1 

550-3004 

42753TZ3A510M1 

550-3010 

HUMMER 

DENSO 

15122618 

550-2406 

20927604 

550-2406 

HYUNDAI 

DENSO 

52933-2G000 

550-1019 

52933-2G200 

550-1019 

52933-3L100 

550-1019 

52933-4D000 

550-1020 

52933-4D200 

550-1020 




HYUNDAI 

DENSO 

52933-4D700 

550-1019 

52933-4D800 

550-1020 

52933A5000 

550-3002 

52933A5100 

550-3013 

52933-D2100 

550-3017 

52933-D4100 

550-3017 

52933-D9100 

550-3017 

52933-F2000 

550-3017 

529331M000 

550-3001 

529332L500 

550-3001 

529332L700 

550-3001 

529332M000 

550-3001 

529332M500 

550-3002 

529332M550 

550-3002 

529332M650 

550-3013 

529333N000 

550-3002 

529333N100 

550-3013 

INFINITI 

DENSO 

40700-1LAOE 

550-0305 

40700-CD001 

550-2302 

40700-CK001 

550-2301 

40700-CK002 

550-2303 

40700-JA00C 

550-2300 

40700-JA01B 

550-2300 

40700-JA01C 

550-2300 

40700-JA02B 

550-2300 

40700-JK00C 

550-0304 

407003JA0A 

550-3007 

407003JA0B 

550-3007 

407004GA0A 

550-3014 

ISUZU 

DENSO 

15122618 

550-2406 

25774006 

550-2407 

8257740060 

550-2407 

JAGUAR 

DENSO 

C2D15550 

550-3023 

C2D21599 

550-3023 

C2D21601 

550-3022 

C2D38979 

550-3022 

C2D47173 

550-3023 

LR066379 

550-3022 

LR070840 

550-3023 

JEEP 

DENSO 

4250A225 

550-3008 

4250B668 

550-3008 

4250B975 

550-3008 

4250C276 

550-3008 

4250D585 

550-3008 


Cross reference information is provided as a guide only. Please refer to the applications guide for more detail. Les informations de references croisees sont fournies comme 
guide seulement. Svp vous referer au guide d'application pour plus de detail. Las referencias de equivalentes se brindan exdusivamente como guia. Se recomienda consultar 
la seccion de informacion de aplicacion para obtener detalles sobre aplicaciones especificas. Use esta tabla solo como referenda. 

www.densoautoparts.com 


85 


















































SENSOR /CAPTEUR 

INTERCHANGE / ECHANGE INTERCAMBIO 



first time fit 




MITSUBISHI 

DENSO 

4250B668 

550-3008 

4250B875 

550-2907 

4250B877 

550-2905 

4250B975 

550-3008 

4250C276 

550-3008 

4250D585 

550-3008 

4313057L00 

550-3008 

5139640AA 

550-3008 

43130057L00 

550-3008 

56029319AA 

550-2504 

56029319AB 

550-2504 

56029526AA 

550-3008 

56053030AA 

550-3008 

56053030AB 

550-3008 

68001696AA 

550-3008 

68001696AB 

550-3008 

68078861AA 

550-3008 

MN103081 

550-2905 

NISSAN 

DENSO 

40700-1AOOD 

550-2305 

40700-1AAOB 

550-2300 

40700-1AAOC 

550-2300 

40700-1AAOD 

550-2300 

40700-1LAOA 

550-0305 

40700-1LAOB 

550-0305 

40700-1LAOC 

550-0305 

40700-1LAOD 

550-0305 

40700-1LAOE 

550-0305 

40700-1PAOA 

550-2305 

40700-3VU0A 

550-3006 

40700-CD000 

550-2302 

40700-CD001 

550-2302 

40700-CK001 

550-2301 

40700-CK002 

550-2303 

40700-JA01B 

550-2300 

40700-JA01C 

550-2300 

40700-JA02B 

550-2300 

40700-JK00A 

550-0304 

40700-JK00B 

550-0304 

40700-JK00C 

550-0304 

40700-JK01A 

550-0304 

40700-JK01B 

550-0304 

407003AN0A 

550-3005 

407003AN0B 

550-3005 

407003AN0C 

550-3005 

407003JA0A 

550-3007 

407003JA0B 

550-3007 

PONTIAC 

DENSO 

42607-33011 

550-0103 

10394110 

550-2401 


LEXUS 

DENSO 

42607-30030 

550-0103 

42607-30060 

550-0105 

42607-33011 

550-0103 

42607-33021 

550-0103 

42607-35010 

550-0103 

42607-48010 

550-0106 

42607-75010 

550-0103 

LINCOLN 

DENSO 

4L2Z1Z150 BA 

550-2601 

5L1Z1A150AA 

550-2602 

MASERATI 

DENSO 

185189 

550-1901 

MAZDA 

DENSO 

BBM237140 

550-3003 

BBM237140A 

550-3003 

BBM237140B 

550-3003 

BHA437140 

550-3003 

FE0137140A 

550-3003 

GN3A37140 

550-3003 

GN3A37140A 

550-3003 

GN3A37140B 

550-3003 

ZZDA-37-140 

550-2600 

MERCEDES-BENZ 

DENSO 

000822 3306 

550-1901 

000822 3406 

550-1904 

002 5404717 

550-1904 

002 5405417 

550-1904 

002 5406617 

550-1904 

002 5406817 

550-1904 

002 540 7917 

550-1904 

005 542 2318 

550-1901 

005 542 2418 

550-1904 

A0009050030 

550-2800 

A 000 905 41 00 

550-2800 

A 000 905 72 00 

550-2800 

A 002 540 8617 

550-2800 

A 002 540 9017 

550-2800 

A 003 5400217 

550-2800 

MERCURY 

DENSO 

4L2Z1Z150 BA 

550-2601 

5L1Z1A150AA 

550-2602 

5L1Z-1A150-AB 

550-2602 

5L7T-1A150-AB 

550-2602 

MITSUBISHI 

DENSO 

4250A030 

550-2907 

4250A225 

550-3008 


JEEP 

DENSO 

4313057L00 

550-3008 

5139640AA 

550-3008 

43130057L00 

550-3008 

56029359AA 

550-2501 

56029359AB 

550-2501 

56029465AB 

550-2502 

56029526AA 

550-3008 

56053030AA 

550-3008 

56053030AB 

550-3008 

68001696AA 

550-3008 

68001696AB 

550-3008 

68078861AA 

550-3008 

68105280AD 

550-3019 

68105280AE 

550-3019 

68193586AC 

550-3019 

KIA 

DENSO 

52933A5000 

550-3002 

52933A5100 

550-3013 

52933-D2100 

550-3017 

52933-D4100 

550-3017 

52933-D9100 

550-3017 

52933-F2000 

550-3017 

529331M000 

550-3001 

529332L500 

550-3001 

529332L700 

550-3001 

529332M000 

550-3001 

529332M500 

550-3002 

529332M550 

550-3002 

529332M650 

550-3013 

529333N000 

550-3002 

529333N100 

550-3013 

LAND ROVER 

DENSO 

C2D15550 

550-3023 

C2D21599 

550-3023 

C2D21601 

550-3022 

C2D38979 

550-3022 

C2D47173 

550-3023 

LR066379 

550-3022 

LR070840 

550-3023 

YDB000060 

550-1903 

YDB000061 

550-1903 

LEXUS 

DENSO 

42607-0E011 

550-0103 

42607-0E020 

550-0106 

42607-06060 

550-0105 

42607-24011 

550-0191 

42607-24021 

550-0192 

42607-24031 

550-0193 

42607-24041 

550-0194 


Cross reference information is provided as a guide only. Please refer to the applications guide for more detail. Les informations de references croisees sont fournies comme 
guide seulement. Svp vous referer au guide d'application pour plus de detail. Las referencias de equivalentes se brindan exdusivamente como guia. Se recomienda consultar 
la seccion de informacion de aplicacion para obtener detalles sobre aplicaciones especificas. Use esta tabla solo como referenda. 
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SENSOR / CAPTEUR 

INTERCHANGE / ECHANGE INTERCAMBIO 



first time fit 


PONTIAC 

DENSO 

15921013 

550-2401 

25920615 

550-2400 

88974915 

550-0103 

PORSCHE 

DENSO 

5Q0-907-275 

550-1918 

7PP-907-275B 

550-1911 

7PP-907-275-B 

550-1911 

7PP-907-275E 

550-1922 

7PP-907-275-E 

550-1922 

7PP-907-275G 

550-1922 

7PP-907-275-G 

550-1922 

955-361-661-00 

550-1905 

955-606-021-00 

550-1911 

955-606-023-00 

550-1922 

958-361-661-00 

550-1911 

958-361-661-50 

550-1922 

997-606-021-00 

550-1901 

997-606-021-01 

550-1901 

997-606-021-20 

550-1911 

997-606-023-00 

550-1904 

997-606-023-01 

550-1904 

997-606-023-02 

550-1904 

997-606-023-21 

550-1922 

SAAB 

DENSO 

13172567 

550-2904 

13227143 

550-2903 

13354312 

550-2904 

24437708 

550-2904 

25774006 

550-2407 

SATURN 

DENSO 

10394110 

550-2401 

15254101 

550-2400 

15921013 

550-2401 

15922396 

550-2400 

20923680 

550-2400 

22853741 

550-2400 

25799331 

550-2400 

25920615 

550-2400 

SCION 

DENSO 

28103-CA001 

550-0105 

42607-33011 

550-0103 

SU003-06090 

550-0105 

SMART 

DENSO 

A0009054100 

550-2800 

A0025409017 

550-2800 


SUBARU 

DENSO 

28103AG00A 

550-2701 

28103AG00B 

550-2701 

28103AG01A 

550-2700 

28103AG01B 

550-2700 

28103AG01C 

550-2700 

28103-AG00A 

550-2701 

28103-AG00B 

550-2701 

28103-AG01B 

550-2700 

28103-AG01C 

550-2700 

28103-CA000 

550-0105 

28103-CA002 

550-0105 

28103SA001 

550-2700 

28103SA002 

550-2700 

28103-SA001 

550-2700 

28103-SA002 

550-2700 

28103SG010 

550-2700 

88974915 

550-0103 

SUZUKI 

DENSO 

4250A225 

550-3008 

4250B668 

550-3008 

4250B975 

550-3008 

4250C276 

550-3008 

4250D585 

550-3008 

4313054J20 

550-2900 

4313054J21 

550-2900 

4313054J22 

550-2900 

4313057L00 

550-3008 

4313078J10 

550-2401 

4313085Z00 

550-2400 

4313086Z20 

550-2908 

4321182Z10 

550-2300 

5139640AA 

550-3008 

43130057L00 

550-3008 

56029526AA 

550-3008 

56053030AA 

550-3008 

56053030AB 

550-3008 

68001696AA 

550-3008 

68001696AB 

550-3008 

68078861AA 

550-3008 

TOYOTA 

DENSO 

42607-0C010 

550-0102 

42607-0C020 

550-0103 

42607-0D010 

550-0105 

42607-0E010 

550-0103 

42607-0E011 

550-0103 

42607-0E020 

550-0106 

42607-04010 

550-0104 

42607-06010 

550-0103 

42607-06011 

550-0103 

42607-06020 

550-0105 




TOYOTA 

DENSO 

42607-06030 

550-0106 

42607-06060 

550-0105 

42607-24010 

550-0191 

42607-24011 

550-0191 

42607-24020 

550-0192 

42607-24030 

550-0193 

42607-24040 

550-0194 

42607-30030 

550-0103 

42607-30060 

550-0105 

42607-33010 

550-0103 

42607-33011 

550-0103 

42607-33020 

550-0103 

42607-33021 

550-0103 

42607-34020 

550-0103 

42607-35010 

550-0103 

42607-35030 

550-0103 

42607-35040 

550-0103 

42607-48010 

550-0106 

42607-52010 

550-0103 

42607-52020 

550-0105 

42607-75010 

550-0103 

42607-AC010 

550-0104 

42607-AD010 

550-0104 

42607-AD020 

550-0103 

SU003-00754 

550-0105 

VOLVO 

DENSO 

8G921A159AB 

550-3020 

30748991 

550-2901 

31200923 

550-2901 

31302096 

550-3020 

31341171 

550-3021 

31341893 

550-3021 

86517000 

550-2901 

307489910 

550-2901 

312009230 

550-2901 

313020960 

550-3020 

313418930 

550-3021 

vw 

DENSO 

3AA-907-275 

550-1913 

3AA-907-275B 

550-1913 

3AA-907-275D 

550-1913 

7B0907253A 

550-3018 

7L0-907-275 

550-1905 

7L0-907-275B 

550-1905 

7P0-907-275 

550-1911 

56029527AA 

550-3018 

56053031AB 

550-3018 

56053031AC 

550-3018 

68001698AA 

550-3018 

68001698AB 

550-3018 


Cross reference information is provided as a guide only. Please refer to the applications guide for more detail. Les informations de references croisees sont fournies comme 
guide seulement. Svp vous referer au guide d'application pour plus de detail. Las referencias de equivalentes se brindan exdusivamente como guia. Se recomienda consultar 
la seccion de informacion de aplicacion para obtener detalles sobre aplicaciones especificas. Use esta tabla solo como referenda. 
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SENSOR /CAPTEUR 

INTERCHANGE / ECHANGE INTERCAMBIO 



first time fit 


vw 

DENSO 

68078768AA 

550-3018 

68105280AC 

550-3018 

68105280AF 

550-3018 

68193586AA 

550-3018 

68193586AB 

550-3018 


Cross reference information is provided as a guide only. Please refer to the applications guide for more detail. Les informations de references croisees sont fournies comme 
guide seulement. Svp vous referer au guide d'application pour plus de detail. Las referencias de equivalentes se brindan exdusivamente como guia. Se recomienda consultar 
la seccion de informacion de aplicacion para obtener detalles sobre aplicaciones especificas. Use esta tabla solo como referenda. 
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SERVICE KITS BY SENSOR PART NUMBER (PN) 

KITS DE SERVICE PAR NUMERO DE PIECE (NP) DE CAPTEUR 
first time fit KITS DE SERVICIO POR NUMEROS DE PARTES (NIP) DE SENSORES 




DENSO TPMS SENSOR PN 

DENSO TPMS SENSOR SERVICE KIT PN 

NUMERO DE PIECE DU 

CAPTEUR DU SSPPDE DENSO 

NUMERO DE PIECE DU NECESSAIRE 

D'ENTRETIEN DU CAPTEUR DU SSPP DE DENSO 

NUMERO DEPIEZA DEL 

SENSOR DE TPMS DE DENSO 

NUMERO DEPIEZA DEL KIT DE 

SERVICIO PARA SENSORES DE TPMS DE DENSO 

550-0103 

Black Cap/Casquette noire/Gorra negra: 

999-0601 

550-0104 

550-0105 

Silver Cap/Casquette argent/Gorra plateada: 

550-0106 

999-0602 

550-0191 

Etched Color/Couleur gravee/Color grabado: 

999-0602 

550-0192 

550-0193 

Painted Color/Couleur peinte/Color pintado: 

999-0603 

550-0194 

550-0201 


550-0203 


550-0204 


550-0205 

999-0601 

550-0206 


550-0304 


550-0305 


550-1019 


550-1020 


550-1901 


550-1902 

Depends on stem length needed for wheel/ 

Depend de la longueur de la tige necessaire pour la roue/ 

550-1903 

550-1904 

Depende de la longitud del tallo necesaria para la rueda: 
999-0643 43-mm 

550-1905 

999-0648 48-mm 

999-0649 49-mm 

550-1911 

999-0651 51-mm 

999-0656 56-mm 

550-1912 

550-1913 


550-1918 


550-1922 


550-2300 

999-0614 

550-2301 

999-0620 

550-2302 

999-0620 

550-2303 

999-0625 

550-2305 

999-0614 

550-2400 

999-0611 

550-2401 

999-0613 

550-2402 

999-0613 

550-2403 

999-0613 

550-2404 

999-0617 

550-2405 

999-0611 

550-2406 

999-0618 


DENSO TPMS SENSOR PN 

NUMERO DE PIECE DU 

CAPTEUR DU SSPPDE DENSO 

NUMERO DEPIEZA DEL 

SENSOR DE TPMS DE DENSO 

DENSO TPMS SENSOR SERVICE KIT PN 

NUMERO DE PIECE DU NECESSAIRE 

D'ENTRETIEN DU CAPTEUR DU SSPP DE DENSO 

NUMERO DEPIEZA DEL KIT DE 

SERVICIO PARA SENSORES DE TPMS DE DENSO 

550-2407 

999-0613 

550-2408 

999-0613 

550-2409 

999-0613 

550-2410 

999-0613 

550-2500 

999-0612 

550-2501 

999-0612 

550-2502 

999-0612 

550-2503 

999-0615 & 999-0616 (Stem/tige/vastago) 

550-2504 

999-0612 

550-2505 

999-0617 

550-2600 

999-0612 

550-2601 

999-0619 

550-2602 

999-0619 

550-2700 

999-0611 

550-2701 

999-0623 

550-2800 

999-0615 & 999-0616 (Stem/tige/vastago) 

550-2900 

999-0621 

550-2901 

999-0624 

550-2903 

999-0621 

550-2904 

999-0621 

550-2905 

999-0617 

550-2906 

999-0611 

550-2907 

999-0617 

550-2908 

999-0621 

550-3001 

999-0633 

550-3002 

999-0633 

550-3003 

999-0628 

550-3004 

999-0632 

550-3005 

999-0627 

550-3006 

999-0627 

550-3007 

999-0627 

550-3008 

999-0629 

550-3009 

999-0632 

550-3010 

999-0632 

550-3011 

999-0632 

550-3013 

999-0633 

550-3014 

999-0627 

550-3015 

999-0632 

550-3017 

999-0630 

550-3018 

999-0629 

550-3019 

999-0635 

550-3020 

999-0630 

550-3021 

999-0630 

550-3022 

999-0630 

550-3023 

999-0630 
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NOTES - REMARQUES - NOTAS 



first time fit 
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Check out the entire family of DENSO 
products for the aftermarket. 


Alternators • Cabin Air Filters • Compressors • Condensers • Direct Ignition Coils (COP) 
Evaporators • Air Filters • Oil Filters • Fuel Injectors • Fuel Pumps • Ignition Wire Sets 
Oxygen & Air/Fuel Sensors • Radiators • Relays • Spark Plugs • Starters • Wiper Blades 
Engine Management Systems Sensors • Tire Pressure Monitor System (TPMS) Sensors 

f DENSO 

first time fit 

To obtain a catalog to any of our products, please call 1.888.96.DENSO. 

For the latest updates and product information visit: DENSOautoparts.com 
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1.888.96.DENSO • 3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810 

For the most recent application information and images of DENSO products, visit www.DENSOautoparts.com. 

Pour les renseignements les plus recents et des images additionnelles des produits DENSO, visitez le site www.DENSOautoparts.com. 
Para obtener la informacion mas reciente de aplicaciones e imagenes de los productos DENSO, visite www.DENSOautoparts.com. 
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